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L’HOBBY CHE DA’IL lilIPBIE: 


EL Jg I I R AKrr COMPOSITION ” 


Occorre essere tecnici specializzati per 
costruire un moderno ricevitore a tran¬ 
sistori, un perfetto televisore? 

No, chiunque può farlo, ed in brevissimo 
tempo, col rivoluzionario sistema per 
corrispondenza ELETT R AK IT COMPO- 
SITION. 

Il ricevitore radio a transistori è inviato 
in sole 5 spedizioni (rate da L 3.900) 
che comprendono tutti i materiali occor¬ 
renti per il montaggio (mobile, pinze, 
saldatore, ecc.). 

Il magnifico e moderno televisore 19" 
o 23" già pronto per il 2® programma è 
inviato in 25 spedizioni (rate da L 4.700); 
riceverai tutti i materiali e gli attrezzi 
che ti occorrono. 

Prenditi questa soddisfazioné; amici e 
parenti saranno stupiti e ammirati! E 
inoltre una radio o un televisore di così 
alta qualità, se acquistati, costerebbero 
molto più cari. 


Il sistema ELETTRAKIT COMPOSITION 
per corrispondenza ti dà le migliori 
garanzie dì una buona riuscita perché 
hai a tua disposizione gratuitamente un 
Sei^izio Consulenza ed un Servizio 
Assistenza Tecnica. 

Cogli questa splendida occasione per 
intraprendere un "nuovo" appassionante 
hobby che potrà condurti a una delle 
professioni più retribuite: quella del 
tonico elettronico. 
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L'ELETTRONICVIOE LA MEDICINA 


presso ristituto di elettrotecnica ed elem 
tronica deirUniversità di Padova sqjJ 
in corso ricerche di elettronica medipe 
basate sullo studio e sulla realÌ2za2ÌonS8i 
apparecchiature, per quanto possibile tran¬ 
sistorizzate, che permettano la rivelazione, 
ramplificazione e relaborazione di segnali 
bioelettrici, la lettura automatica e Tela- 
borazione (anche ricorrendo ad elaboratori 
elettronici) di tracciati e la stimolazione 
artificiale di organi vitali. 

Di recente si è conclusa la realizzazione di 
un generatore di ultrasuoni transistorizzato, 
di minimo ingombro ed alto grado di aflE- 
damento, il quale si è rivelato particolar¬ 
mente pratico e di uso generale per terapie 
ed interventi operatori delicati. È inoltre 
allo studio un sistema che permetta l’utiliz¬ 
zazione di un elaboratore elettronico per 
compiere diagnosi diverse; allo scopo è 
stata intrapresa la realizzazione di un di¬ 
spositivo per la lettura automatica di trac¬ 
ciati (ad esempio elettroencefalogrammi, 
cardiogrammi). 

Lo 'studio analitico dei tracciati, tipici di 
diverse sintomatologie, e la ricerca delle 


«rrelazioni hanno lo scopo di minimizzare 
^lumero di parametri atti alla caratteriz¬ 
zarne del tracciato. È così possibile desu- 
dai tracciati esistenti negli archivi 
ospedalieri, con diagnosi accertate in modo 
inequivocabile, i dati essenziali da memo¬ 
rizzare nell’elaboratore elettronico onde 
renderlo atto alla diagnosi automatica. 

Il problema della realizzazione di apparec¬ 
chiature elettroniche transistorizzate, atte 
a ripristinare il ritmo cardiaco normale nel 
caso di certe malattie cardiache, ha portato 
allo studio di due tipi di generatori: uno 
interno a ritmo fisiologico ed uno esterno 
a frequenza regolabile. 

Data la viva richiesta di amplificatori a 
stato solido di tipo universale, atti cioè 
airamplificazione dei più svariati tipi di 
potenziali intra ed extra cellulari, è allo 
studio la realizzazione di un prototipo, pre¬ 
via selezione e sperimentazione dei compo¬ 
nenti e circuiti, atto a soddisfare le parti¬ 
colari specifiche richieste e cioè alta impe¬ 
denza di ingresso, basso rumore, elevata 
amplificazione (anche per le componenti 
continue). 




\ullo schermo di un oscilloscopio, 
usato in unione con un nuovo stru¬ 
mento denominato Ultrasonic Doppler 
Cardioscope, vengono rivelati chiara¬ 
mente i movimenti delle branchie di un 
pesciolino rosso. Il dispositivo, che tro¬ 
verà numerose applicazioni nel campo 
medico-diagnostico, è in grado di rive¬ 
lare persino i battiti del cuore di un 
embrione umano. La variazione di fre¬ 
quenza dovuta all’effetto Doppler dello 
stretto fascio ultrasonico di suono pro¬ 
veniente daU’apparecchio, determinato 
dall’oggetto in movimento, viene rice¬ 
vuta e rivelata dall’oscilloscopio. 
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LA COPERTINA 


Un esempio di applicazione dell'elettronica nei cam¬ 
po della fotografia è offerto da questo moderno espo¬ 
simetro, il Lunaslx della Gossen, con fotoresìstenza 
al solfuro di cadmio. È uno strumento molto sensi¬ 
bile e preciso, che consente dì misurare rillumina- 
zione dì un soggetto alla luce di un fiammifero. La 
fotoresistenza è inserita in un circuito alimentato 
con batterìa di pile al mercurio del tipo Mallory PX13. 

(Fotocolor Funari - Vitrotti) 
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lELETTROmCA 

al servizio 
dell’inseynameÉ 

Radio, televisione a circuì" 
to chiuso, macchine didat¬ 
tiche, agevolano lo studio 
delle più svariate materie, 

molto tempo ormai sono diffusi rego¬ 
larmente programmi radiofonici appo¬ 
siti per le Scuole; da alcuni anni anche in 
televisione hanno avuto inizio corsi di in¬ 
segnamento in svariate materie, per diversi 
livelli di istruzione; per mezzo della radio 
e della televisione è stato possibile far 
giungere la parola degli insegnanti a molte 
persone che altrimenti non avrebbero po¬ 


tuto ascoltarla, molti lianno potuto amplia¬ 
re le loro conoscenze, altri hanno avuto 
occasione di ripassare argomenti ormai di¬ 
menticati. 

Questo è l’aspetto più noto e più appari¬ 
scente delhutilizzazione della radio e della 
televisione a scopo didattico ; inoltre, la 
stessa tecnica televisiva ed apparecchi elet¬ 
trici ed elettronici vengono impiegati sem¬ 
pre più diffusamente in ogni parte del 
mondo per rendere più rapido e razionale 
lo studio e l’insegnamento nei campi più 
svariati. 

TV a circuito chiuso - È evidente luti- 
lità di un impianto televisivo a circuito 
chiuso, soprattutto per Tinsegnamento di 
particolari materie, in cui è indispensabile 
l’osservazione diretta di determinate ope¬ 
razioni od oggetti da parte degli, allievi : 
con questo sistema, infatti, ciascun allievo, 
anche se si tratta di gruppi numerosi, è in 
grado di vedere nei minimi particolari Tog- 
getto che Tinsegnante sta illustrando, men¬ 
tre in un’aula normale solo gli studenti che 


Fig. 1 - Ecco il furgone nel 
quale è installato l'impianto 
televisivo mobile in dotazio¬ 
ne dell'Università di Glasgow. 
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si trovano nei primi banchi hanno questa 
possibilità. 

L’uso della TV a circuito chiuso è parti¬ 
colarmente vantaggioso nelle facoltà di me¬ 
dicina: con questo mezzo infatti tutti gli 
studenti possono, per esempio, assistere 
ad un intervento chirurgico ripreso dalle 
telecamere, mentre diversamente solo pochi 
potrebbero essere ammessi nella sala ope¬ 
ratoria. 

I risultati ottenuti con l’adozione della te¬ 
levisióne a circuito chiuso si sono dimo¬ 
strati soddisfacenti non solo in questo par¬ 
ticolare settore di studio ma anche in molte 
altre discipline, perciò in vari Istituti si 
sono installati impianti di questo tipo. 

Per esempio, presso il Liceo Henry Mar¬ 
tin di San Quintino (Aisne) è stato inau¬ 
gurato recentemente un impianto speri¬ 
mentale di televisione a circuito chiuso, 
realizzato dalla Philips su richiesta dell’Isti¬ 
tuto Nazionale di Pedagogia e del Preside 
del Liceo; questo impianto è attualmente 
il più importante del suo genere in Europa; 
esso utilizza cinque telecamere (due delle 
quali regolabili a distanza), uno studio, un 
reparto di produzione e dieci classi attrez¬ 
zate di tutto punto. 

All’Università di Glasgow invece è stato 
consegnato, di recente, un impianto tele¬ 
visivo mobile, sistemato su un furgone 
all’esterno dell’Università stóssa {fig. 1); si 
tratta di un complesso composto di quattro 
telecamere che permette di registrare su 



Fig. 2Ì - Particolare deirinterno del veicolo che 
ospita le apparecchiature TV utilizzate dall'Uni- 
versìtà dì Glasgow per integrare ia lezioni. 


nastro le lezioni tenute nell’Ateneo e di 
collegare fra loro le varie aule deH’Univer- 
sità in modo da permettere ad un maggior 
numero di studenti di seguire le lezioni. 
Tre telecamere sono provviste di leggeri 
tubi vidicon, due con obiettivi a quattro 

Fig. 3 - Alcuni giovani stranieri, studenti di Un* 
gue airisleworth Polytechnic (Londra), osser¬ 
vano la macchina eiettfonlca di sussidio didat¬ 
tico Installata recentemente presso l'Istituto. 
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Fig. A - In questa macchina per rinsegnamento 
occorre spostare la levetta di selezione rielld 
fessura giusta, corrispondente ella risposta esat¬ 
ta, affinché nel riquadro venga presentato un 
nuovo problema relativo ad un altro argomento. 

lenti ed una con obiettivo "zoom”, ed 
ognuna di queste telecamere si può far fun¬ 
zionare a distanze superiori a 150 m dal 
veicolo. Fra gli accessori 'si trova anche 
una telecamera, normalmente sistemata nel 
veicolo, ma che può essere usata esterna¬ 
mente per riprese particolari, come ad 
esempio per la registrazione di operazioni 
chirurgiche. Nel veicolo sono pure sistemati 
quattro monitor {fig. 2) che permettono di 
vedere contemporaneamente le scene ri¬ 
prese dalle quattro telecamere. 

Oltre alle altre svariate possibilità, questo 
impianto offre pure agli allievi il vantaggio 
di poter comunicare con il conferenziere; 
la sua caratteristica principale è la seìnpli- 
cità con cui si possono compiere le opera¬ 
zioni: non occorre infatti Topera di alcun 
tecnico per manovrare i controlli durante 
la trasmissione. 


Sussidi per l’insegnamento - Anche Fuso 
di registratori, di impianti di amplificazione 
e di altri apparati elettronici va sempre più 
diffondendosi nelle scuole, rivelandosi di 
indubbia utilità. 

Neiristituto di lingue di un famoso poli¬ 
tecnico inglese è stato installato un disposi¬ 
tivo elettronico a forma di tamburo {fig. 3), 
che consente alFinsegnante di impartire 
un’istruzione personale a studenti che si 
trovano in sedici cabine distinte, senza che 
sia necessario dotare ogni studente di un 
registratore individuale. 

Una caratteristica di questa apparecchiatu¬ 
ra, costruita dalla International Tutor Ma¬ 
chines Ltd., è costituita dal suo funziona¬ 
mento esente da disturbi; inoltre, avendo 
una sola parte mobile, e cioè il tamburo 
magnetico, essa è in grado di funzionare 
per un totale di quindicimila ore, senza 
necessitare di alcuna manutenzione. Attual¬ 
mente in Inghilterra sono già in uso sei 
dispositivi di questo genere e si prevede 
che presto ne verranno impiegati altri. 
Presso l’Università degli Studi di Trieste, 
nell’Aula G. Venezian, la Philips ha alle¬ 
stito un impianto di traduzione simultanea 
"via radio". L’impianto è del tipo a quat¬ 
tro canali (cioè offre la possibilità di tra¬ 
durre simultaneamente la conferenza in 
quattro lingue differenti da quella parlata 
dall’oratore) e dispone di cento ricevitori 
transistorizzati e di tredici posti microfo¬ 
nici. 

La spira che irradia il segnale captato dagli 
apparecchi riceventi è installata perime- 
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Fìg. 5 - Anche la TM 1024, 
come le altre ^'macchine per 
insegnare", passa automati¬ 
camente alla domanda suc¬ 
cessiva se la risposta forni¬ 
ta dallo studente è esatta. 




? 





tralmente lungo le pareti della sala sotto 
una copertura in plastica. Chi ascolta in 
cuffia la traduzione del discorso che il con¬ 
ferenziere pronuncia, riesce a ricevere il 
segnale anche nelfiatrio e nel corridoio 
antistanti la sala. 

Il complesso è installato in modo da con¬ 
sentirne Teventuale trasferimento in altro 


ambiente ed è provvisto di un registratore 
magnetico a lunga autonomia per la re¬ 
gistrazione dei discorsi dei vari oratori e 
dei traduttori. 

Macchine per insegnare - Le apparec¬ 
chiature per Tinsegnamento rappresentano 
un comodo mezzo per esporre alLallievo la 
materia di studio già programmata. Nel 


Fig. 6 - La Bristol Tutor è 
stata adottata recentemente 
in varie scuole inglesi; se 
lo studente fornisce una ri¬ 
sposta errata, la macchina 
passa al "quadro di recupe¬ 
ro", dove è spiegato Terrore. 
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FIg. 7 - Le macchine didattiche vengono utiiizzate per insegnare ie materie 
più svariate; ecco, per esempio, alcune Impiegate della BEA che stanno 
seguendo sulla Grundytutor il programma "come scrivere una ietterà d'affari”. 


metodo lineare di insegnamento il pro¬ 
gramma si svolge con la presentazione di 
un solo argomento per volta (su apposite 
schede) ed alla fine di ogni scheda Tallievo 
deve rispondere ad una determinata do¬ 
manda inerente Targomento svolto. Per la 
formulazione della risposta, allo studente 
vengono offerte alcune alternative tra cui 
egli deve effettuare la sua scelta e soltanto 
se sceglie quella giusta può proseguire. Di¬ 
versamente si passa alla 'scheda ih cui viene 
spiegato Terrore commesso. 

Il ritmo di studio con cui lo studente pro¬ 
cede nel programma è determinato dal suo 
grado di preparazione e dalTapprendimento 
degli argomenti trattati; quindi lo studen¬ 


te che impara più facilmente può procedere 
nello studio con la massima rapidità. 
Questo è un altro importante vantaggio 
offerto dal nuovo sistema nei confronti del 
tradizionale metodo dùnsegnamento collet¬ 
tivo; infatti, in una normale classe scola¬ 
stica, in cui si trovano allievi dotati di 
diversa prontezza ed intelligenza, i più 
bravi sono costretti a procedere nello stu¬ 
dio con maggiore lentezza rispetto alla loro 
effettiva capacità di apprendimento, do¬ 
vendo seguire il programma insieme ai 
compagni meno pronti o meno volenterosi. 
Ad una mostra tenutasi recentemente a 
Londra sono state presentate • numerose 
^macchine per insegnare” che funzionano 
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secondo il sistema descritto, difierendo 
Tuna dalPaltra soltanto nei particolari; fra 
i vari modelli, la Canterbury {fig. 4) pro¬ 
dotta dalla Educational Supply Association, 
la TM 1024 (fig. 5) della Educational Sy¬ 
stems, già descritta ampiamente su Radio- 
rama, la Bristol Tutor {fig. 6) della Tea- 
ching Systems, la Grundytutor {fig. 7) 
della International Tutor Machines. 

Un altro dispositivo di sussidio alEinse- 
gnamento, analogo ai precedenti seppure 
appaia esteriormente piuttosto diverso, è 
illustrato nella foto della fig. 8. Anche 
questo consente alPallievo di controllare 
istantaneamente se la risposta fornita ai 
quesiti posti è esatta o meno: in caso af¬ 
fermativo si accende una luce verde, in 
caso negativo una luce rossa. Nella foto si 
vede appunto un allievo intento a segnare 
una risposta con una speciale penna. 

Il dispositivo, deno^iinato Stillitron, è co¬ 
stituito di due parti: di un circuito stam¬ 
pato unito ad una batteria e di un parti¬ 
colare libro di testo contenente le varie 
domande e risposte. Su questo libro ”elet¬ 


trico'' Tallievo segna a penna le sue rispo¬ 
ste; subito dopo si accende una luce che 
indica se la risposta è corretta o errata. 
Recentemente lo stato della Nigeria ha 
stabilito di sperimentare questo nuovo si¬ 
stema su vasta scala. 

Strumento che insegna la logica delle 
cifre - Anche se completamente diverso 
dalle macchine per insegnare considerate 
prima, lo strumento denominato ”Digi- 
Quip” {fig. 9) costituisce un mezzo sem¬ 
plice e versatile da usarsi a scopo di in¬ 
segnamento; esso è stato progettato dalla 
Veir Electronics in primo luogo per spie¬ 
gare i principi della logica delle cifre e si 
presta ad essere usato sia nelle scuole sia 
presso laboratori di ricerche allo scopo di 
insegnare Taritmetica binaria e le tecniche 
inerenti al sistema di controllo delle cal¬ 
colatrici. Attualmente lo strumento viene 
usato in campo industriale per lo studio 
delle costruzioni di sistemi di controllo 
richiedenti soluzioni sulla base della logica 
delle cifre. 


Fig. 8 - Lo Stillitron è un 'li¬ 
bro eiettrico"; su esso i'ai- 
lievo segna la risposta rite¬ 
nuta giusta mediante una 
penna speciale ed immedia¬ 
tamente si accende una lu¬ 
ce, di colore diverso a 
seconda se la risposta for¬ 
nita è esatta od errata. 
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Con questo dispositivo si possono compiere 
esperimenti riguardanti i circuiti, dai più 
semplici a quelli di tipo più avanzato, 
usati nelle calcolatrici numeriche. Possono 
essere simulati i vari problemi semplice- 
mente inserendo nel banco moduli logici 
standard, come mostrato neH’illustrazione. 
Pezzi del sistema di controllo possono es¬ 
sere incorporati nella simulazione usando 
moduli ad interfaccia e permettendo in 
questo modo la valutazione rapida degli 
effetti di vari pezzi ed installazioni. 
L’attrezzatura standard comprende un ban¬ 
co, una gamma di venticinque moduli con 
conduttori isolati e cassetta, fogli per pro¬ 
grammi ed un manuale con un’introdu¬ 
zione dettagliata sui sistemi binari e logici. 
Il banco consiste in una cassa di fibra sulla 
cui parte superiore si trova un pannello 
metallico da 48 cm contenente quaranta 
prese, ognuna delle quali fornisce la cor¬ 
rente continua alla tensione voluta per 
mezzo di un generatore interno. 

È disponibile un’ampia gamma di moduli, 
ognuno dei quali consiste in una robusta 
cassa in plastica montata su una valvola 


con base octal di tipo standard e con i 
pezzi interni montati su un circuito stam¬ 
pato. I moduli inseriti nel banco ricevono 
automaticamente il giusto voltaggio di 
corrente continua. La parte superiore della 
cassetta di ognuno dei moduli è contras- 
segnata con un colore diverso ed è dotata 
di varie prese di alimentazione ed eroga¬ 
zione, a seconda del tipo di modulo. Ogni 
modulo è chiaramente contrassegnato con 
simboli standard in modo da poter essere 
identificato, mentre le prese del modulo 
possono essere collegate, per mezzo di ser¬ 
rafili, formando circuiti logici. 

Vengono forniti fogli per programmi, onde 
permettere registrazioni permanenti di ogni 
esperimento effettuato. Ogni posizione di 
modulo può essere chiaramente identificata 
per mezzo di codice in colore o simbolo; 
le connessioni tra moduli diversi sono se¬ 
gnate in maniera adatta. I fogli con le 
registrazioni servono per ripetere gli espe¬ 
rimenti compiuti in precedenza. Può essere 
inoltre fornita una grande varietà di acces¬ 
sori, tra cui moduli supplementari. 
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autocostruitevi un radioricevitore a moduiazione di 
frequenza con ia serie deiie unità premontate Phiiips 



sintonizzatore PMS/A 



Amplificatore F.I. PMI/A 



Amplificatore B.F. PMB/A 


le unità devono essere completate di: 

1 Potenziometro da 5 kfì logaritmico 

E098 DG/20B28 per la regolazione del volume 

2 Altoparlante con impedenza 

da 8 10 fì (AD 3460 SX/06) 


PHILIPS 


Prestazioni dei ricevitore completo 


SEZIONE FM 

Sensibilità con Af = 22,5 kHz e f = 400 Hz 

< 2|iV per potenza di uscita di 50 mW. 
Rapporto segnale-disturbo 

con Af = 22,5 kHz e f = 400 Hz 
30 dB con segnale in antenna < 8uV. 
Sensibilità con Af = 75 kHz e f = 1000 Hz 

< 25iiV per potenza di uscita di 50 mW. 
Distorsione con a f = 75 kHz e f = 1000 Hz 

< 3% per potenza di uscita di 50 mW, 
Selettività 

>45 dB a ± 300 kHz. 

Larghezza di banda a — 3 dB 
>150 kHz. 


SEZIONE AM 

Sensibilità con m = 0,3 a 400 Hz 
100(1 V/m per potenza di uscita di 50 mW. 
Rapporto segnale/disturbo misurato a 1 kHz 
26 dB con 560tiV/m. 

Selettività a ± 9 kHz 
<30dB. 

C.A.G. 

A Vbp= 10 dB per a Vbp =27 dB 
(misurata secondo le norme C.E.I.). 


3 Antenna in ferrite, gradazione IV B (per esempio 
C8/140, C9.5/160, C9.5/200 

oppure PDA/100, PDA/115. PDA/125). 

4 Commutatore AM/FM e antenna a stiio per FM 

le unità sono reperibili presso i migliori 
rivenditori della vostra zona 


Reparto Elettronica 

piazza IV Novembre, 3 - Milano - telefono 69.94 












Quiz sui circuiti in serie 

Cpesso gli sperimentatori si trovano a dover colle¬ 
gare in serie componenti elettronici simili, quali 
resistor!, condensatori, bobine, ecc., al fine di otte¬ 
nere un determinato valore od un particolare effetto. 
Questa operazione è relativamente semplice, ma ri¬ 
chiede una buona conoscenza dei principi che rego¬ 
lano il funzionamento dei componenti. Controllate se 
sapete distinguere se la soluzione indicata nei dieci 
casi sotto esposti è esatta od errata. (Le risposte al 
quiz si trovano a pag. 34) 







1 Se due condensatori 
sono collegati in serie 
ai capi di una fonte di 
tensione, quello di ca¬ 
pacità inferiore si cari¬ 
cherà fino ai massimo 
valore della tensione 
applicata. 


6 Se due voltmetri, 
ciascuno predisposto 
sulla stessa scaia, so¬ 
no posti in serie ai 
capi di una fonte di 
tensione, l'indice del 
voltmetro con un rap¬ 
porto fìxV più eleva¬ 
to segnerà una maggior 
deflessione. 


ESATTO.... ERRATO 


2 Se due lampade di 
uguale tensione e po¬ 
tenza sono collegate in 
serie ai capi di una fon¬ 
te di alimentazione, cia¬ 
scuna erogherà metà 
della sua potenza nomi¬ 
nale. 


ESATTO.... ERRATO 


7 Se i filamenti di un 
tubo 6V6 e di un tubo 
12SQ7 sono collegati in 
serie, i tubi funzione¬ 
ranno in modo soddisfa¬ 
cente venendo collega¬ 
ti ai capi di una fonte 
da 18V. 


ESATTO.... ERRATO..._ 


ESATTO.*., ERRATO, 


3 Se due interruttori 
unipolari sono collegati 
in serie con una batteria 
ed una lampada, si crea 
una disposizione che si 
può considerare sìmile 
ad un circuito logico 
"oppure". 

ESATTO . ERRATO ... 


4 Se un altoparlante da 
3 fi 2 W è collegato in 
serie con un altoparlan¬ 
te da 6 fi 1 W, l’alto¬ 
parlante da 1 W ero¬ 
gherà una potenza dop¬ 
pia di quella erogata 
dall'altoparlante da 2 W. 


8 Due resistor! da 
100 fi, collegati in se¬ 
rie ai capi di una bat¬ 
teria avente una resi¬ 
stenza interna di 100 Ti, 
dissipano una potenza 
doppia rispetto a quel¬ 
la dissipata da un solo 
resistore da 100 f2. 
ESATTO.... ERRATO..., 


9 Se i due avvolgimen¬ 
ti secondari di un tra¬ 
sformatore vengono di¬ 
sposti in serie, nel mo¬ 
do indicato, la tensione 
di uscita è costituita 
dalla somma delle ten¬ 
sioni degli avvolgimen¬ 
ti singoli. 


ESATTO.... ERRATO. 


5 Se due pile a secco 
con corrente e tensione 
nominali uguali sono 
collegate in serie ai 
capi di un carico, la 
massima corrente ero¬ 
gabile dalle batterie si 
raddoppia. 

ESATTO.... ERRATO.... 


ESATTO.... ERRATO 


10 Se un resistore da 
500 n 5 W ed un resi- 
store da 500 11 1Q W 
sono disposti in serie 
al capi di una fonte di 
tensione di 100 V, poa- 
sono essere considera¬ 
ti uguali ad un resisto- 
re da 1.000 O 15 W. 
ESATTO ERRATO 
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Calibratore a stato solido 

per oscilloscopio 

Strumento di costo moderato e di 
elevata efficienza che può servire 
anche quale fonte portatile di segnale 


I ’apparecchiatura che presentiamo in que¬ 
sto articolo è un versatile calibratore 
per oscilloscopio, semplice, utile ed accu¬ 
rato, il quale emette a scelta un’onda qua¬ 
dra da 10 V 1.020 Hz od un impulso da 
50 [isec, con ampiezza da 1 V a 2 V, e 
con frequenza di 1.020 Hz. 

Con questo strumento potrete controllare 
non solo la calibratura verticale e la 
linearità della base tempi (orizzontale) del 
vostro oscilloscopio, ma anche la frequenza 
base del movimento di scansione. Il cali¬ 
bratore serve inoltre quale fonte portatile 
di segnale con infinite applicazioni diverse. 


Come funziona - Lo strumento, il cui 
circuito è riportato nella fig. 1, è costi¬ 
tuito da un semplice multivibratore asta¬ 
bile a stato solido, progettato per strette 
tolleranze. I transistori Q2 e Q3 costitui- 



A sinistra si vede la forma dell'onda quadra ed a 
destra quella dell'impulso prodotti dal calibratore. 
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Fig. 1 - Questo calibratore per oscilloscopio è in essenza un generatore ad onda quadra; esso 
produce anche un impulso ad andamento positivo che serve per effettuare varie prove. Le condi¬ 
zioni della batteria sono controllate per mezzo della lampada di prova (11) inserita nel circuito di Q1. 


scono il multivibratorCj la cui frequenza 
dipende essenzialmente dai valori dei com¬ 
ponenti per la determinazione dei tempi 
Gl, C2, R3 e R4. La frequenza nominale 
di 1.020 Hz può essere ridotta esattamente 
a 1.000 Hz, inserendo semplicelnente in de¬ 
rivazione a CI e C2 un condensatore da 
20 pF. 

Il transistore Q1 serve solo per indicare le 
condizioni della batteria; esso è impiegato 
in una configurazione tipica ed è collegato 
ad una lampada (II) che esplica la doppia 
funzione di indicatore e di resistere di 
emettitore. Non appena la batteria si de¬ 
teriora, la sua uscita gradualmente si av¬ 
vicina alla tensione del diodo zener (DI), 
riducendo la polarizzazione di base di Ql; 
di conseguenza la lampada brilla con sem¬ 
pre minor intensità. Questa particolarità si 
può rilevare premendo Tinterruttore di pro- 



Lato del circuito stampato su cui si montano i componenti 

Fig. 2 - Nell'effettuare il montaggio abbiate cura 
dì rispettare le polarità dei diodi Di e D2 e 
del condensatore C4; disponete quindi questi 
componenti come indicato nello schema sopra. 


i 1 

Ri 

MATERIALE OCCORREKTE 

= batteria da 22,5 V 

CI, C2 

= condensatori a disco da 0,001 pF, 
toll. 2% 

C3 

= condensatore a disco da 100 pF 

C4 

— condensatore elettrolitico da 10 pF - 
25 V 

DI 

= diodo zener da 12 V 

DZ 

= diodo 1N457 

11 

= lampadina spia da 10 V 

Ql 

= transistore 2N404 

02, Q3, Q4 

== transistori 2N697 

RI 

= resistore da 1,5 kU • 0,5 W, toll. 10% 

R2, R5 

= resistorl da 27 kU - 0,5 W, toll. 10% 

R3. R4 

= resìstori da 698 kU - 0,5 W, toll. 1% 

R6 

= potenziometro a carbone da 250 kU 

R7 

= resistore da 100 kn - 0,5 W, toll. 10% 

R8 

= resistore da 3,9 kU - 0,5 W, toll. 10% 

SI 

=; commutatore rotante a due vie e tre 
posizioni 

S2 

= interruttore a pulsante a contatto mo< 
mentaneo 

1 custodia 

da 12,5 X 10 X 7,5 cm 

1 tavoletta 

a circuito stampato da 6 x 12,5 cm (od un 

telaietto ved. testo) 

Serrafili di 

uscita, portabatteria, viti, filo per sal- 

dare, filo 

per collegamenti e minuterie varie 


va della batteria (S2). Tuttavia, poiché il 
calibratore dovrebbe essere usato soltanto 
occasionalmente e non con continuità, la ; 
durata della batteria dovrebbe essere prati¬ 
camente illimitata. Il resistere in serie RI l 
riduce la tensione della batteria fino a 1 
0,1 V del livello nominale del diodo zener ) 
da 12V. 

L'uscita ad onda quadra del multi vibratore, | 
presente al collettore di Q3, ha un valore 
approssimativo di 12 V. Questo valore però ‘ 
viene ridotto ai 10 V richiesti mediante la 
regolazione di R6. Per produrre Timpulso 
da 50 [JLsec, l'onda quadra presente sul col¬ 
lettore di Q3 viene differenziata da C3-R7 
e raddrizzata dal diodo D2 per eliminare 
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Fig. 3. - Ecco il circuito stampato rappresentato nelle sue reali dimensioni. 


”sorpassamenti” negativi. L'uscita è com¬ 
mutata su Q4 tramite SI, ed accoppiata al 
circuito esterno mediante C4. 

Costruzione - Benché nel prototipo si sia 
usata una tavoletta a circuito stampato, il 
montaggio del Ih strumento può essere effet¬ 
tuato anche su un telaietto di materia pla¬ 
stica perforata avente le dimensioni di 
6x 12,5 cm. Per le connessioni, usate ba¬ 
sette di ancoraggio. 


A montaggio ultimato il calibratore si si¬ 
stema in una custodia delle dimensioni di 
12,5x10x7,5 cm; il commutatore selet¬ 
tore (SI), il commutatore di prova della 
batteria (S2) ed i serrafili di uscita si mon¬ 
tano sul pannello frontale; su questo, e 
precisamente alla sinistra del commutatore 
selettore, si può fissare anche la lampada 
di controllo della batteria (nel prototipo 
questa lampada di prova è stata montata 
invece sulla parte superiore dell'unità, co- 


Fig. 4 - Ecco l’unità presentata in due diverse posizioni, con ii coperchio superiore rimosso per 
mostrare come il circuito stampato deve essere montato nella custodia. Nella foto a sinistra è 
visibiie il lato di sinistra deii'unità; neiia foto a destra, invece, i'apparecchiatura è stata capovoita in 
modo da mettere chiaramente in evidenza come devono essere montati i componenti sul iato destro. 
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Fig. 5 - Se usate una tavo¬ 
letta a circuito stampato do¬ 
vrete effettuare soltanto I 
collegamenti illustrati In que¬ 
sto disegno. Il ponticello vi¬ 
sibile sul circuito stampato 
deve essere effettuato sul 
lato della tavoletta destinato 
al montaggio del componenti. 


me è visibile dalle figure). Il potenzio¬ 
metro di taratura R6 va sistemato sul 
pannello posteriore delPunità, e la bat¬ 
teria in qualsiasi luogo adatto airinterno 
della custodia. 

Se per il montaggio fate uso di un circuito 
stampato, montate le varie parti sul lato 
destinato al fissaggio dei componenti, fa¬ 
cendo riferimento alla fig. 2. Quindi si¬ 
stemate il circuito stampato (o il telaietto) 


Quando si usa II calibratore, occorre col legare 
la sua uscita all'ingresso verticale dairoscil- 
loscopio, come fllustrato nella figura sotto. 



T8 


nella custodia, come indicato nella fig. 4 
e completate le connessioni consultando la 

fig- 

Regolazione - Con la batteria installata 
al proprio posto, regolate ^ampiezza del- 
Tonda quadra esattamente a 10 V, nel mo¬ 
do seguente; 

• portate il commutatore selettore nella 
posizione onda quadra e collegate un pon¬ 
ticello tra la base di Q3 e massa, al fine 
di rendere il multivibratore non efficiente; 

• collegate un voltmetro c.c., accurata¬ 
mente calibrato, ai capi di R8 e regolate 
il potenziometro R6 (che si trova nella 
parte posteriore deirunità), fino a che Tin- 
dice dello strumento si sposti su 10 V. 
Quindi togliete il ponticello e mettete da 
parte il voltmetro. 

Dopo aver effettuato la taratura del vostro 
oscilloscopio, potete usarlo per misurare 
l’impulso presente aH’uscita del calibratore. 
Non potete regolare indipendentemente la 
ampiezza dell’impulso in quanto questa è 
una funzione della frequenza dell’onda qua- 
dra. ★ 
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ESAME DEL SANGUE AUTOMATIZZATO 


liti processo completamente automatizzato del- 
Tesame del sangue è stato posto per la pri¬ 
ma volta, al Kings County Research Laboratories 
di Brooklyn, sotto ÌI controllo di un elaboratore 
elettronico. 

Il risultato del procedimento è stato ottimo non 
solo per la maggiore precisione e la sicurezza 
derivanti da questo controllo, ma anche per la 
grande celerità del processo; prima, con i sistemi 
tradizionali, per svolgere un certo numero di ana¬ 
lisi erano necessari due giorni; con Tadozione del- 
Telaboratore ed il procedimento automatico il 
medesimo lavoro viene svolto invece in due mi¬ 
nuti. In questa frazione di tempo vengono effet¬ 
tuati ben dieci esami, tra cui anche la rilevazione 
del livello del colesterolo. 

Nei laboratori di Brooklyn viene impiegato per 
queste analisi un calcolatore IBM 1710 che ela¬ 
bora tutti i dati relativi ai campioni sanguigni 
in esame e fornisce ai medici i risultati definitivi, 
i quali offrono dati di estrema importanza sulle 
funzioni degli organi "critici”, comé il fegato, le 
reni, le ghiandole tiroidee. ^ 



Ecco le provette contenenti il siero sanguigno 
da anaiizzare disposte su sostegni scorrevoli che 
recano anche schede perforate con i dati rela¬ 
tivi al paziente ed ali'esame, li siero campione 
passa poi in un imbuto di vetro per i’analisi, 
che viene effettuata con i sistemi convenzionali 
di laboratorio; i segnali emessi da questi stru¬ 
menti, per poter essere posti in una forma leg¬ 
gibile per il calcolatore, sono però convertiti da 
un’unità di controiio, visibile in secondo piano. 
All’unità di controllo possono venir coiiegati fino 
a dieci strumenti. I risultati deH'esame vengono 
riportati su schede perforate unitamente agli 
altri dati che riguardano direttamente il paziente. 



CINESCOPI AUTOPROTETTI 


Richiedete alla Raytheon-Elsi, via 
Fabio Filzi 25 A - Milano, il fascico¬ 
lo sulle prove effettuate per poter 
garantire una completa sicurezza 
contro gli effetti delle implosioni 
accidentali. 


I tipi di cinescopi autoprotetti Raytheon-Elsi sono 
stati approvati dai principali Enti mondiali del settore 
tra i quali l’UNDERWRITER LABORATORIES (USA), il 
CANADIAN STANDARDS (Canada), il VERSANO 
DEUTSCHÉR ELEKTROTECHNIKER (VDE) (Germania 
Rep. Fed.), SEMKO (Svezia). DEMKO (Danimarca). 
NEMKO (Norvegia). 


RAYTHEON - ELSI sn... 

PALERMO 

FILIALE ITALIA: VIA FABIO FILZI 25 A - MILANO 
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Isella fotografia è riprodotto un capotreno 
delle Ferrovie Britanniche intento ad in¬ 
cidere su un registratore portatile la destina¬ 
zione ed altri dettagli relativi ai carri merci 
in partenza da una stazione londinese. I dati 
raccolti sul nastro registrato vengono quindi 
trasmessi per telex alle altre stazioni di smi¬ 
stamento, che possono così conoscere in an¬ 
ticipo l’esatta composizione del vari convo¬ 
gli in viaggio e prossimamente in arrivo. 



la fotografia illustra come vengono control- 
^ late, secondo la tecnica più recente, le 
testine di registrazione per tamburi magnetici 
presso i laboratori della Standard Telephones 
and Cables Ltd. I materiali magnetici ven¬ 
gono forniti per l'uso in apparecchiature de¬ 
stinate alle trasmissioni a lunga distanza, 
alle comunicazioni telefoniche, alla trasmis¬ 
sione di segnali telegrafici e televisivi; detti 
materiali, inoltre, sono usati in trasforma¬ 
tori di corrente ed in amplificatori magnetici. 
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Ideila foto si vede un tecnico di un’industria 
britannica mentre sta collaudando la 
mensola i>er il controllo a distanza denomi¬ 
nato "Speedrace”, prima del suo montaggio 
i finale. Lo "Speedrace" è un apparato per 
I comunicazioni su banda laterale singola H.F. 
che comprende l'Intero telecomando, parte 
ricevente e parte trasmittente, ed amplifi¬ 
catori lineari con sintonia automatica e con 
adattamento automatico fra l'uscita del tra¬ 
smettitore ed il carico d’antenna. Questi 
dispositivi, di cui la maggior parte delle 
unità saranno costruite dal Racal Group in 
Inghilterra, saranno fomiti al Ministero della 
Difesa Canadese; essi rappresentano la prima 
fase del programma delle comunicazioni 
terra-aria per i velivoli della flotta aerea. 


li laser illustrato nella fotografia, il quale 
* viene usato per ricerche nei laboratori 
della Compagnia inglese I.R.D. dì Newcastle 
sul Tyne, perfora una chiave dello spessore 
di circa 2 mm in un millesimo di secondo. 
Nel corso di questi esperimenti gli scienziati 
stanno ricercando metodi di precisione per 
tagliare e saldare metalli con l'impiego di 
laser rossi. Le applicazioni prevedono la sal¬ 
datura di componenti di dimensioni ridotte, 
l'esecuzione di piccoli fori di precisione, il 
taglio di materiali duri e, nel campo delle 
ricerche mediche, la saldatura di retine stac¬ 
cate e controlli diagnostici. Gli scienziati 
della I.R.D. studiano pure la possibilità di 
usare il laser nella lotta contro il cancro. 
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SOPPRESSORE DI SOFFIO 
PER SINTONIZZATORI MF 


S e avete un sintonizzatore MF ad alta fedeltà, ad esempio di tipo simile al modello PT-1 della 
rleathkit, basterà aggiungiate ad esso quattro parti per annullare il soffio sgradevole e 
inutile che viene udito tra le stazioni. Alla maggior parte dei sintonizzatori MF dotati di un 
amplificatore per lo strumento indicatore di sintonia, può essere infatti aggiunto un soppressore 


del soffio. 


Come risulta dallo schema del circuito, per apportare questa modifica al sintonizzatore è suffi¬ 
ciente interrompere la connessione tra catodo {piedino 3 di V15) e massa e collegare le varie 
parti nel modo indicato. Per il montaggio dei componenti si può usare un telaietto di materia 
plastica. Collegate il collettore di Ql al piedino 7 di V16; quindi regolate il potenziometro RI 
al livello di soglia desiderato. 

Il soffio presente fra le stazioni di solito viene udito quando gli amplificatori RF o FI funzionano 
in condizioni di'massimo guadagno. Quando non è presente alcun segnale od è presente un 
segnale molto debole, viene sviluppata una tensione di controllo automatico di guadagno scarsa 
o nulla e gli amplificatori funzionano ”in pieno”. D’altra parte un segnale forte o medio sviluppa 
una tensione negativa la quale porta gli amplificatori ad un livello di amplificazione più basso 
e riduce di conseguenza il soffio presente fra le stazioni. 

Quando la tcnsiooc negativa di controllo automatico del guadagno è debole o mancanre, anche 
V15 funziona picno'^ ed una corrente relativamente ampia scorre attraverso RI, VÌ5 e lo 
strumento, sviluppando una tensione relativamente elevata ai capi di Ri. Questa tensione 
presente sul punto di unione di RI e Ql è positiva rispetto all'emettitore di Ql e fa si che Ql 
conduca ''cortocircuitando” verso massa Fingresso del segnale (che ora non è altro che rumore) 
sulla griglia di VI6. 

Però, quando il segnale è presente, la tensione di controllo automatico di guadagno riduce il 
flusso di corrente che scorre attraverso V15, fa diminuire la caduta di tensione ai capi di RI, 
elimina la tensione direttamente polarizzante dalla base di Ql, ed arresta la conduzione di Ql. 
Quando Ql non conduce, la resistenza del collettore verso massa è assai elevata e Famplificatore 
audio funziona come se il circuito antisoffio non fosse presente. 

Il livello di soglia è determinato da Di e da D2 (diodi al silicio per usi generali) e dalla regola¬ 
zione di RI; quando RI è regolato, non necessita di alcun ulteriore ritocco, fatta eccezione, forse, 
per una regolazione che si effettua per compensare Finvecchiamento del tubo. In luogo di Ri 
si può usare un resistore fisso dopo averlo adeguatamente regolato e dopo aver stabilito il 


valore di resistenza necessario. 


★ 



Ingresso 
audio 64- 


Questo circuito può essere aggiunto 
a qualsiasi sintonizzatore MF dotato 
di un amplificatore per lo strumento 
indicatore di sintonìa e che abbia 
in uscita un inseguitore catodico od 
un amplificatore audio. Sono neces¬ 
sari solo quattro componenti che 
possono venire montati su una ta¬ 
voletta perforata delle dimensioni 
di 2,5 X 5 cm, da fissare poi conve¬ 
nientemente ad un apposito supporto 
sotto il tOlaio del sintonizzatore MF. 


Amplificatore w 

k.ta 1 * I n ^ I A A-SaSA 


C55 

C.022 pF 


a Amplificatore 


Minpi PnCHluro y ^ I 

per l'Indicatore 



Controllo 
automatico 
di guadagno 
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Da ''Notizie KAV* 



A/UHF 


^ Antenna ricevente adatta per d canale 
^ TV/UHF da ricevere 


A/VHF j 


Antenna ricevente 

^ adatta per il canale 


TV/VHF da ricevere 


Il sostegno va controventato 


NORME 

SULLA 

INSTALLAZIONE 


Collegamento del sostegno 


a terra - realizzato in modo 
stabile e sicuro 


COLLEGAMENTO 
DEL SOSTEGNO 
A TERRA 


DI ANTENNE 
RICEVENTI 


A seguito delle numerose richieste relative alle 
norme di buona installazione di antenne riceventi 
riteniamo opportuno riportare le diverse dispo¬ 
sizioni riguardanti l'argomento. 

La domanda più comune riguarda la possibilità di posa 
di un'antenna ricevente esterna sul fabbricato nel quale 
risiede l'utente. La risposta a tale quesito è contenuta 
nelle disposizioni legislative di cui alla Legge 6 maggio 
1940, n. 554 - Gazzetta Ufficiale, 14 giugno 1940, n. 138: 
«Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni 
radiofoniche ». 



MF E TV 


Art. 1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento 
non possono opporsi alla Installaxienoi nolla loro pro¬ 
prietà, di aerei esterni destinati al funilenamento di 
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli 
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Da '‘Notizie RAV 


stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto 
negli articoli 2 e 3. 

Art. 2. Le installazioni di cui alTarticolo precedente deb¬ 
bono essere eseguite in conformità delle norme conte¬ 
nute nell'articolo 78 del R.D, 3 agosto 1928, n. 2295, 
Esse non devono In alcun modo Impedire II lìbero uso 
della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare 
danni alla proprietà medesima e a terzi. 

Art. 3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo 
stabile qualunque lavoro, innovazione ancorché ciò im¬ 
porti la rimozione o ìl diverso collocamento dell'aereo, 
né per questo deve alcuna indennità all'utente del¬ 
l'aereo stesso. 

Egli dovrà in tale caso avvertire preventivamente i'ulen- 
te, cui spetterà di provvedere a propria cura e spese 
alla rimozione o al diverso collocamento deM'aereo. 
Art. 11. Le contestazioni derivanti .daH'installazione di 
aerei esterni ai sensi dell'articolo 1 del primo comma 
dell'articolo 2 sono decise, su ricorso degli interessati, 
con provvedimento definitivo del Ministero delle Comu¬ 
nicazioni. 

All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle 
controversie relative aH'applicazione dei secondo com¬ 
ma deU'articolo 2 e di stabilire la indennità da corri¬ 
spondersi al proprietario, quando sia dovuto, in base 
all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso 
della proprietà e di danni alla proprietà stessa. 

Q ueste disposizioni sono convalidate dall'ultimo 
comma dell'articolo 2 del Decreto 5 maggio 1946, 
n. 382: « L'impianto degli aerei esterni per radio- 
audizioni è libero e disciplinato dalle norme degli arti¬ 
coli 1, 2, 3 e 11 della Legge 6 maggio 1940 e dell'articolo 
5 della Legge stessa, modificato dall'articolo 2 del pre¬ 
sente decreto ». 

La prima parte deil'articoio 2 citato prevede che: 

« Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo 
esterno sia per cambiamento di dimora o per altra 
causa devono nel contempo provvedere a propria cura 
e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle 
coriSeguenti riparazioni della proprietà. La rimozione 
anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga 
utilizzato da altro utente ». 

Le norme tecniche relative all'impianto ed uso degli 
aerei sono conteniJte nell'art. 78 del Di. 3-8-1928. 

Tutte le disposizioni che riguardavano le antenne rice¬ 
venti esterne adatte per le ricezioni circolari sono state 
integrate dal Comunicato del Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni : 

<c In relazione al quesito posto da molti lettori per cono¬ 
scere se i proprietari di immobili possano opporsi alla 
installazione di antenne per televisione, l'Ufficio Stampa 
del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha co¬ 
municato; 

La disposizione fondamentale che regola la installa¬ 
zione degli aerei esterni per le ricezioni circolari è la 
Legge 6 maggio 1940, n. 554, la quale fa obbligo ai 
proprietari di stabili od appartamenti di non opporsi 
alla installazione nella loro proprietà degli aerei appar¬ 
tenenti agli abitanti degli stabili od appartamenti stessi 
purché le installazioni siano conformi alle norme tecni¬ 
che dell'articolo 78 del R.D. 3 agosto 1928, n. 2295. 
Questo articolo prescrive che, nell'impianto e nell'uso 
degli aerei, gli utenti sono tenuti ad adottare, Sotto la 
loro responsabilità, tutti i mezzi consigliati dalla tecnica 
e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'Impianto e 
del suo regolare funzionamento, e perché, anche nel 
caso della vicinanza di altri Impianti elettrici, non possa 
essere arrecato danno né alle persone né alle cose. 
In mancanza di ogni distinzione, la Legge 6 maggio 1940, 
n. 554 è applicabile ad ogni tipo dì antenna che serva 
al funzionamento degli apparecchi radiofonici e quindi 
anche nelle antenne a modulazione dì frequenza, Poiché 
le antenne per le ricezioni televisive si identificano 
proprio con queste ultime, esse sono senz'altro com¬ 
prese nella previsione della Legge 6 maggio 1940, n. 554. 
Pertanto il proprietario, ove siano osservate dairinqul- 
lino le norme tecniche prescritte, non può opporsi alla 
installazione delle antenne, salvo il suo diritto ad otte¬ 
nere Il risarcimento per eventuali danni arrecuti airim- 
mobile ». 


A ltri quesiti vengono posti riguardanti le norme tec¬ 
niche di installazione per le quali è richiamato 
l'artìcolo 78 del R.D. 3 agosto 1928, n. 2295 - 
Gazzetta Ufficiale n. 254 dei 31 ottobre 1928; 

Art. 78. Nell'Impianto e nell'uso degli aerei delle sta¬ 
zioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radio- 
Irasmissloni circolari gli utenti sono tenuti ad adottare 
sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati dalla 
tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'Im¬ 
pianto e del suo regolare funzionamento e perché, 
anche ne! caso della vicinanza di altri impianti elettrici 
non possa essere arrecato alcun danno alle cose e 
alle persone. 

Senza pregiudizio delle altre prescrizioni di carattere 
generale e locale cui l'utente deve uniformarsi, egli 
avrà l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni: 

a) GII aerei non dovranno essere te:]l sopra aree pub¬ 
bliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sìa stato 
rilasciato regolare nulla osta delle competenti autorità 
e degli altri Enti interessati e sempre che vengano 
osservate le norme imposte dakregolamenti locali, 

b) L'incrocio dei fili dì aereo con linee ad alta tensione 
o a corrente forte è proibito. 

Nél caso della vicinanza dì dette linee gli aerei deb¬ 
bono essere costruiti tn modo che a causa della even¬ 
tuale rottura del filo non possa assolutamente verificarsi 
alcun contatto. 

La distanza orizzontale tra le linee e l'aereo non dovrà 
comunque essere inferiore a 10 metri, 

c) I sostegni dell'aereo non dovranno avere una altezza 
maggiore di 8 metri se collocati su tetti di edificio o 
su terrazze. I supporti, gli ancoraggi e le pennole deb¬ 
bono essere fissati soiidamente ed essere sufficiente¬ 
mente robusti per resistere allo sforzo massimo cui II 
materiale può essere assoggettalo. 

Inoltre dovranno soddisfare alle condizioni che seguono: 

1) i sostegni saranno sistemati in modo che essi pos¬ 
sano conservare la loro posizione primitiva e ciò anche 
nel caso che siano assoggettati ai massimi sforzi. 

2) Sì dovrà evitare possìbilmente di impiegare sostegni 
in legno; ove poi si dovesse ricorrere a tale impiego 
i sostegni dovranno essere di legname duro. Usando 
sostegni in ferro o in acciaio si dovrà curare che essi 
siano ben protetti contro la ruggine. Se come si prefe¬ 
risce vengono impiegati pali tubolari essi dovranno 
avere lo spessore di almeno 1 mm. e un diametro 
esterno non inferiore a 20 mm. 

d) GII aerei dovranno essere costruiti In modo da non 
pregiudicare il funzionamento delle antenne già Instal¬ 
late e da non impedire per quanto è possibile la 
erezione di future antenne. 

e) Deve essere predisposto il collegamento deH'aereo 
a terra servendosi all'uopo di apposito commutatore 

Q ueste sono le disposizioni di legge relative alla 
installazione di antenne esterne, tanto più impor¬ 
tanti in quanto la loro mancata osservanza può 
provocare danni alle persone o alte cose e disturbi 
ad altri utenti. 

Chiariamole in rapporto alla situazione tecnica attuale: 
1) Il palo di sostegno deve essere messo in opera in 
posizione tale che, per inclinazione accidentale o per 
caduta, nessuna parte del sostegno o delle antenne 
in opera possa venire a contatto con linee telegrafiche, 
telefoniche o elettriche a bassa tensione (max. 220 V. 
Nel caso di tensioni superiori vedi paragrafo 5). 

2) L'ubicazione del sostegno deve essere tale che, per 
rottura incidentale di esso o di elementi delle antenne in 
opera, sia preclusa la possibilità di caduta su aree 
destinate ad uso pubblico (strade, piazze, ecc ) 

Perciò ìl sostegno deve essere fissato o controventato 
in modo sicuro. 

3) Nelle norme si parla anche del diametro esterno del 
sostegno, ove tubolare metallico. Tale diametro non 
deve essere inferiore a 20 mm. nella parte superiore 
(meglio 25 mm.). 

Nei punti dì giunzione tra i diversi elementi di diverso 
diametro occorre curare la chiusura stagna contro la 
penetrazione di acqua dall'elemento superiore a quello 
inferiore onde evitare di « arrecare danni alle proprietà 
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o a terzi » per umidità infiltrantesi lungo le pareti cave 
del sostegno 

4) Il sostegno verticale deirsnienna deve essere colle- 
gaio a terra e detto celfegemento deve essere effet¬ 
tuato seguendo le orescrldonr del Decreto del Presi* 
dente della HepubbJJca, 27 aprilo 1955, n, 547 (in supple¬ 
mento alla 5azietta Ufficiate, n. 158 del 12 luglio 
1955, aru 326J; »r Dispersore per la presa di terra^ art. 32d ». 
w Non sono ammesse come dispersori per te prese di 
terra le tubazioni di gas, aria compressa e simili. Sono 
invece ammesse, per impianti a tensione non superiori 
a 1000 Voits, le tubazioni di acqua, purché facciano 
parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra 
sia riportato a monte delle eventuali derivazioni 
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi 
ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie 
condizioni di sicurezza » 

Per quanto riguarda il capoverso e) si ritiene opportuno 
chiarire che nella tecnica attuale sui conduttori di terra 
non sono ammessi né interruttori né fusibili come dal 
contenuto del paragrafo 2.506 incluso nelle Norme CEI 
11-8 Edizione VI, 1962, fascicolo 276, dal titolo; « Norme 
per gli impianti di messa a terra » paragrafo 2.5.06 — 
Esclusione di fusibili o interruttori sui conduttori di 
terra — « Sul conduttori di terra non sono ammessi né 
Interruttori né fusìbili ». 

5) Nel caso di vicinanza a linee ad alta tensione o a 
corrente forte, è indispensabile rispettare il disposto 
del capoverso b) relativo alla distanza di almeno 10 me¬ 
tri in orizzontale tra antenna ricevente e linea nonché 
il disposto dello stesso articolo relativo alla assoluta 
impossibilità di contatto per rottura di un filo. 

6) La ubicazione di una nuova antenna va poi studiata 
in relazione al capoverso d) dell'articolo 78 del R.D. 
3 agosto 1928, e occorrerà rispettare le seguenti regole; 

a) non mettere mai due antenne riceventi l'una dinanzi 
all'altra rispetto al trasmettitore. 

b) Qualora si debbano posare due o più antenne è 
necessario disporle l'una di fianco all'altra in modo che 
la minima distanza tra i due punti più vicini delle 
medesime sia di due metri. 

c) Se sullo stesso sostegno vengono installate due 
antenne riceventi destinate a due diversi utenti la di¬ 
stanza tra di esse deve essere: 

tra due antenne del Canale A 

» » » B 

)) n » » C 

)> » » » D-H 

» » » » UHF 


Nel caso in cui le due antenne fossero adatte alla rice¬ 
zione di due diversi canali vale la distanza maggiore, 

d) Nel caso in cui sullo stesso sostegno venga messa 
in opera una antenna ricevente per VHP ed una per 
UHF la distanza tra di esse è consigliabile non sia 
inferiore a m 0,60. 

Sopra un tetto o terrazzo la soluzione migliore nel caso 
di posa di più antenne riceventi consiste nel metterle 
in opera con le punte degli elementi lontane tra loro e, 
particolarmente, a diversa altezza. 

Nel caso di addensamento di antenne riceventi in punti 
localizzati dell'edificio conviene ricorrere all'impianto 
centralizzato di ricezione come del resto previsto nel- 
l'art. 4 del R D. 11 dicembre 1941, n, 1555: 

« Per l'applicazione delle disposizioni relative alla in¬ 
stallazione delle antenne e delle prese di terra, sono 
da osservarsi le seguenti prescrizioni: 

a) negli edifici con più di 10 appartamenti da costruirsi 
nei comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 
abitanti, debbono essere previste le canalizzazioni per 
l'impianto dell'antenna collettiva; . 

b) in tutti gli edifici di nuova costruzione destinati ad 
uso di abitazione, le canalizzazioni metalliche del¬ 
l'acqua, del gas e del termosìfone debbono essere 
messe in buona comunicazione permanente col suolo. 
Qualora negli edifici indicati nel presente comma siano 
previsti impianti elettrici incassati, il tubo metallico che 
riveste i conduttori deve avere una buona continuità 
elettrica e risultare ben messo a terra ». 

I n base all'articolo 79 del citato R.D 3 agosto 1928, 
n. 2295, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 254 
del 31 ottobre 1928: 

«Art. 79. par 3): Nella ricezione con aereo esterno gli 
utenti dovranno, per evitare disturbi agli altri appa¬ 
recchi riceventi, usare soltanto quei dispositivi che non 
diano luogo a sensibili oscillazioni sull'aereo. In caso 
contrario il Ministero delle Comunicazioni, su ricorso 
degli interessati o del concessionario dei servizi di 
radioaudfZione circolare, potrà ordinare la rimozione 
dell'aereo da eseguirsi in base a decreto prefettìzio». 
A chiarimento di questo articolo occorre tenere pre¬ 
sente la possibilità di irradiazione della frequenza fon¬ 
damentale generata nelToscitlatore locale dì un rice¬ 
vitore o radio o TV e delle relative armoniche. Tali 
frequenze sìa in fondamentale che in armonica devono 
essere opportunamente bloccate all'orìgine così da non 
arrecare disturbo ad altri ricevitori posti nelle vicinanze. 


3-4 m 
2-3 m. 
2-3 m. 
1,50-3 m. 
1-2 m. 


MIGLIORAMENTO DELLA VISIBILITÀ RADAR 


Al Centro studi per Telettronica e le telecomuni¬ 
cazioni del C.N.R., presso la facoltà d’ingegneria 
delFuniversità di Pisa, è in corso una ricerca ten¬ 
dente a migliorare la visibilità radar mediante la 
compressione di emissioni multiple. La ricerca si 
propone di perfezionare le attuali conoscenze circa 
il miglioramento che si ottiene nella visibilità 
radar combinando echi ottenuti su più canali di 
trasmissione-ricezione operanti su un medesimo si¬ 
stema di antenne. A causa della diversa intensità 
con cui l’eco si presenta sui vari canali, si ha in¬ 
fatti una riduzione del miglioramento in confronto 
a quello che si otterrebbe se l’eco arrivasse invece 
con intensità identica. 

In sede teorica, l’indagine è stata impostata sulla 
teoria della probabilità di falso allarme, in funzio¬ 
ne del rapporto eco-rumore. Si è giunti così a de¬ 
terminare l’aumento della probabilità di falso al¬ 


larme in funzione della diversità dell’intensità del¬ 
l’eco nel caso di echi non fluttuanti, ed in funzione 
dell’ampiezza della fluttuazione nel caso di echi 
fluttuanti. 

In sede sperimentale, per svolgere questa ricerca 
è stato costruito un simulatore a cinque canali, cia¬ 
scuno dei quali afletto da rumore originato da sor¬ 
gente, separata. La verifica completa dei risultati 
teorici non è stata però ancora possibile, poiché 
la misurazione adeguatamente esatta del tempo di 
falso allarme nelle varie condizioni esige l'impiego 
di misuratori di soglia e di tempo di una certa 
precisione. 

In attesa della necessaria strumentazione si sta 
cercando di aggirare in parte le difficoltà effet¬ 
tuando una statistica comparata di falsi allarmi 
all’uscita del combinatore e di un singolo canale. 

★ 
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ANALIZZATORE 

UNIVERSALE 


Strumento fondamentale 
di misura cKe offre 
moitepiici applicazioni 



IJel presente articolo proponiamo ai lettori la 
” costruzione di un analizzatore universale da 
10.000 X2/V, il cui montaggio può essere effettuato 
con discreta facilità., 

Com’è noto, Tanalizzatore universale (detto anche 
tester dal termine inglese ormai entrato neiruso 
comune pure in Italia) è lo strumento che permette 
di misurare le tre grandezze fondamentali e cioè la 
corrente in ampere (A), la tensione in volt (V), la 
resistenza in ohm (12). Si tratta quindi di un’appa¬ 
recchiatura particolarmente utile per i radioripa¬ 
ratori. 

Descrizione dello schema - Il circuito milliampe- 
rometrico dell’analizzatore che presentiamo si com¬ 
pone di cinque portate così suddivise: 100 p,A f.s., 
1 mA f.s., 10 mA f.s., 100 mA f.s., 1 A f.s. Dalla 
fig. Ij in cui è illustrato lo schema elettrico dello 
strumento, risulta chiaramente che il resistore da 
0,3 n è lo shunt per la portata di 1 A, il resistore 
da 2,7 12 (insieme al resistore da 0,3 12) è lo shunt 
per la portata di 100 niA, e così via. Anche i resi- 
stori da 1,3 kH e da 1,2 kl2 fanno parte del circuito 
milliamperometrico. 

Osservando il circuito relativo alle misure in CC, 
si nota che tutta la catena dei resistori shunt da 


0,3 12, 2,7 n, 27 H, 270 O, 1,2 kO, 1,5 kl2 rap-' 
presenta, agli effetti del funzionamento del circuito 
voltmetrico, un unico resistore shunt del valore 
complessivo di 3 kl2 (pari alla somma dei valori 
dei vari resistori); questi 3 kl2, in parallelo ai 
1.000 12 di resistenza interna dello strumento, 
costituiscono un valore complessivo di 750 12. 

Il resistore addizionale da 9,25 kl2, posto in serie 
ai 750 12 del circuito milliamperometrico, fornisce 
per la portata di 1 V 10.000 12 di resistenza, che 
consentono così di ottenere la sensibilità di 

10.000 n/v. 

Ponendo in serie a questo valore di resistenza il 
resistore da 21,6 kl2, si ottiene la portata di 3 V; 
aggiungendo ancora il resistore da 68,4 kl2 si ha 
la portata di 10 V, e così via per le portate suc¬ 
cessive, aggiungendo di volta in volta i resistori 
da 216 kl2, 684 kl2, 2,16 M12 ed i due resistori 
da 3,42 M12. 

Il commutatore S2 provvede ad inserire i vari re¬ 
sistori addizionali, mentre un unico commutatore, 
costituito da Sla-Slb, provvede a trasformare il 
circuito voltmetrico per CC in circuito voltmetrico 
per CA, mediante l’inserzione dei due diodi DI 
e D2 nel classico circuito a ponte. Due lati del 
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MATERIALE OCCORRENTE 



1 pannello In alluminio 
1 circuito stampato, con ancoraggi rivettati 
1 scatola In polistirolo antiurto, dimensioni esterne 
168,5x111,5x51 mm 

1 microamperometro a bobina mobile da 75 ^ 

2 resìstori da 3,42 < 1/2 W 

2 resistor! da 1,08 MO ■ 1/2 W 
1 resistere da 27 12 ■ 1/4 W 

1 resistere da 168 12 - 1/4 W 
t resistore da 270 12 - 1/4 W 
1 resistere da 1,2 kl2 - 1/4 W 

1 resistere da 1,5 kl2 . 1/4 W 

1 resistore da 9,25 kl2 • 1/4 W 
1 resistore da 12 kl2 • 1/4 W 
1 resistere da 19,45 kl2 . 1/4 W 
1 resistore da 21,6 kn • 1/4 W 

1 resistere da 34,5 kl2 . 1/4 W 

1 resistore da 68,4 kl2 - 1/4 W 

1 resistere da 216 kl2 • 1/4 W opp. 1/2 W 

1 resistore da 684 kO - 1/4 W opp. 1/2 W 

1 resistore a filo da 0,3 12 • 1 W 

1 resistore a filo da 2,7 12 - 1/2 W 

1 resistore a strato da 1 kl2 - 1/4 W opp. 1/2 W 

1 resistere a strato da 2,16 Mf2 - 1/2 W 

1 condensatore a carta da 0,1 |jiF 
1 potenziometro a grafite, lineare, da 10 kl2 
1 commutatore a 1 via e 11 posizioni 

1 commutatore a 3 vie e 3 posizioni 

2 diodi al germanio OASI o equivalenti 
1 batterla da 3 V 

Filo per collegamenti, filo trecclola, boccole Isolate, 
banane, manopole, capicorda, viti, dadi, distanzia¬ 
tori e minuterie varie 


Fìg. 1 - Schema elettrico dell'analizzatore universale. 


ponte sono costituiti dai due diodi, un terzo lato 
è costituito dal resistore da 1,5 kI2 ed il quarto 
è costituito dai resistor! da 0,3 li, 2,7 27 fi, 

270 n, 1,2 kn, il cui valore complessivo risulta 
di 1,5 kn. 

Il resistore da 12 kn costituisce il resistore addi¬ 
zionale per la portata di 3 V CA, mentre il resisto¬ 
re da 21,6 kn, con il resistore da 12 kn, permette 
di avere la seconda portata di 10 V e cosi via, Il 
resistore da 34,5 kn costituisce invece uno shunt 
al milliamperometro per poter usufruire della stes¬ 
sa catena di resistori addizionali sia in CC sia 
in CA. 

Per eseguire misure di tensioni continue il tester 
dispone così di sette portate con 1 V f.s., 3 V f.s., 

10 V f.s,, 30 V f.s., 100 V f.s., 300 V f.s., 1.000 V f.s. 
Per eseguire misure di tensioni alternate le por¬ 
tate sono invece sei e cioè 3 V f.s., 10 V f.s*, 
30 V is., 100 V f.s., 300 V f.s., e 1.000 V f.s. 

11 circuito ohmmetrico dello strumento si com¬ 
pone di due parti: una consente misure di resi¬ 
stenze i cui valori indicati dall’indice dello stru¬ 
mento devono essere moltiplicati per 10 (RxlO); 


Paltra consente invece misure di resistenze i cui 
valori indicati dall’indice devono essere moltiplicati 
per 1.000 (Rx 1.000). La portata RxlO sfrutta la 
portata di 10 mA del tester; la portata Rx 1.000 
sfrutta la portata di 100 pA del tester. Con questo 
circuito si possono misurare resistenze da zero a 

2 un. 

L’azzeramento del milliamperometro è ottenuto con 
il potenziometro da 10 kH, in serie al quale è con¬ 
nesso il resistore da 1 kTl che limita il campo di 
regolazione del potenziometro stesso e consente una 
regolazione più dolce delPindice a fondo scala. La 
batteria da 3 V provvede ad alimentare il circuito; 
le due parti (Slb e Sic) di un commutatore inseri¬ 
scono il circuito ohmmetrico; il commutatore di 
portata S2 inserisce le portate RxlO e Rx 1.000. 

Costruzione - La prima parte del montaggio del¬ 
l’analizzatore consiste nel sistemare i vari compo¬ 
nenti sull’apposito circuito stampato, usato in so¬ 
stituzione dei circuiti tradizionali, in quanto si pre¬ 
senta maggiormente pratico e permette un montag¬ 
gio più celere e sicuro. 
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Fig. 2 - Schema pratico completo dell analizzatore. 
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Innanzitutto si montano i resistori, i quali devono 
avere una p>ercentuale di tolleranza dell’1%; quindi 
i due diodi OASI, o tipi equivalenti, ed infine SI 
e S2, i due commutatori speciali per circuito stam¬ 
pato. Il commutatore SI, del tipo a tre vie e tre 
posizioni, ha la funzione di predisporre Tanaliz- 
zatore per la misura che si vuole effettuare; il com¬ 
mutatore S2 è invece del tipo ad una via ed xmdici 
posizioni senza alcun arresto ed ha la funzione di 
inserire le varie portate previste dall’analizzatore. 
Dopo aver sistemato sul circuito stampato i diversi 
componenti, come illustrato nello schema pratico 
della fig. 2, si deve eseguire il montaggio meccanico 


ed elettrico del pannello, sistemando su esso le 
boccole con i relativi capicorda, il potenziometro 
lineare da 10 kf2 e gli altri componenti pure illu¬ 
strati nella fig. 2. 

Si effettuano quindi i collegamenti fra il pannello 
ed il circuito stampato e si completa l’analizzatore 
con l’inserzione della batteria da 3 V e dello stru¬ 
mento da 15 [JlA f.s. e 1.000 £ì di resistenza interna. 
Infine, si sistema l’analizzatore in un’apposita sca¬ 
tola e si fissano le manopole a freccia sugli alberini 
dei commutatori e la manopola a pressione suU’al- 
berino del potenziometro di azzeramento. 

A questo punto l’analizzatore universale è com- 
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VITE DI AZZERAMENTO 
DELLO STRUMENTO 


STRUMENTO 
■ A BOBINA MOBILE 


POTENZIOMETRO 
01 AZZERAMENTO 


COMMUTATORE Sl- 



SCATOLA 
-DI MATERIALE 
PLASTICO 


COMMUTATORE S2 


Fig. 3 - Ecco come si presenta l’anaiìzzatore a montaggio ultimato. 


'pleto e deve presentarsi carne illustrato nella fig. 3. 
Per poter usare Tanalizzatore sono però ancora ne¬ 
cessari due puntali, uno rosso ed uno nero, costi¬ 
tuiti da due spezzoni di filo trecciola assai flessibile 
della sezione di 0,50 mm^ e lunghi 80 cm circa. 
Ad un estremo i due spezzoni devono essere muniti 
di banane, che si innesteranno nelle boccole dell'ana¬ 
lizzatore, ed alFestremo opposto di due puntali 
veri e propri formati ciascuno da una cannuccia di 
materiale isolante e da una punta metallica. 

APPLICAZIONI PARTICOLARI 
DELL'ANALIZZATORE 

CONTROLLO DI COMPONENTI 
CON L’OHMMETRO 

Con il misuratore disposto come ohmmetro, è pos¬ 
sibile controllare tutti i componenti che si usano 
nei circuiti; è consigliabile eseguire tale controllo 
sempre prima di effettuare un montaggio, onde evi¬ 
tare di usare qualche elemento difettoso. 


Controllo di resistor! 

Si collegano i puntali delTohmmetro ai capi del 
resistere da controllare usando le portate Rx 1.000 
o R X 10 a seconda del valore del resistere: l’indice 
dello strumento deve indicare aH’incirca il valore 
scritto sul resistore. Se l’indice non si muove affatto, 
il resistore è interrotto e quindi inservibile; se l’in¬ 
dice va decisamente a fondo scala il resistore è in 
cortocircuito. 

Controllo di condensatori 

Si dispone Tohmmetro per la portata Rx 1.000 e 
si collegano i puntali ai capi del condensatore: l’in¬ 
dice deve rimanere fermo sull’estremo sipistro della 
scala se la capacità è di piccolo valore; se la capa¬ 
cità ha valore superiore a circa 50 nF (0,05 p,F), 
l’indice deve compiere un piccolo scatto verso de¬ 
stra e poi tornare a sinistra. Se l’indice va a fondo 
scala il condensatore è in cortocircuito. 

Per il controllo di condensatori elettrolitici occorre 
avere l’avvertenza di collegare il puntale nero al 
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NORME PER L'USO 


Le operazioni preliminari che si devono com¬ 
piere, per eseguire una misura con l’analizza¬ 
tore, sono due: 

• adattamento dello strumento per la misura 
che si vuole effettuare, ruotando il commu¬ 
tatore S1 su una delle tre posizioni CC, CA, fì; 

• inserzione della portata più adatta, agendo 
sul commutatore 82; nel caso non si conosca 
l’ordine di grandezza della tensione da misu¬ 
rare, si deve disporre lo strumento sulla por¬ 
tata più elevata, passando poi gradatamente a 
quelle più basse sino ad individuare la por¬ 
tata più adatta per la misura da eseguire, 

MISURE DI TENSIONI 

Misure di tensioni continue con portate 1 V f.s., 
3 V f.s., 10 V f.s., 30 V f.s., 100 V f.s., 300 V f.s. - 

Si ruota il commutatore S1 sulla posizione CC; 
si ruota il commutatore S2 sulla portata deside¬ 
rata compresa nel settore VCC: si inserisce la 
banana del puntale nero nella boccola nera 
COMUNE —: si inserisce la banana del puntale 
rosso nella boccola rossa contrassegnata con il 
segno +. Il puntale nero che fa capo al termi¬ 
nale negativo dello strumento deve essere po¬ 
sto a contatto con il negativo della tensione da 
misurare, mentre il puntale rosso che fa capo 
al terminale positivo dello strumento deve es¬ 
sere posto a contatto con il positivo della ten¬ 
sione da misurare. 

Quando si devono eseguire misure di tensione 
su un’apparecchiatura, è conveniente collegare 
sempre prima il puntale nero al telaio (massa) 
delTapparecchiatura stessa e poi toccare con il 
puntale rosso i vari punti del circuito da misu¬ 
rare. Questo vale, naturalmente, quando i punti 
da misurare hanno polarità positive rispetto al 
telaio, come normalmente si verifica in tutte le 
apparecchiature a tubi. 

Misure di tensioni continue con portata 
1.000 V f.s. - Si ruota il commutatore S1 sulla 
posizione CC; il commutatore S2 può essere 
ruotato su qualsiasi posizione, poiché non viene 


terminale positivo e quello rosso al terminale ne¬ 
gativo del condensatore: Tindice deve fare uno 
scatto verso destra e quindi ritornare lentamente 
verso sinistra; difficilmente esso ritorna fino aUfinizio 
scala, ma rimane leggermente spostato. Se va a 
fondo scala il condensatore è in cortocircuito; se 
non si muove affatto Telettrolitico è esaurito. 

Controllo di trasformatori 

11 controllo di un trasformatore viene effettuato in 
due tempi, 

■ Continuità degli avvolgimenti; si collegano i 
puntali delLohmmetro ai due estremi di ciascun 
avvolgimento del trasformatore: Findice deve muo¬ 


inserito nel circuito di questa misura; si inse¬ 
risce la banana del puntale rosso nella boccola 
rossa, contraddistinta con la scritta 1.000 V CC; 
sì inserisce la banana del puntale nero nella 
boccola nera CQMUNE —. Il puntale rosso deve 
essere messo a contatto con il positivo della 
tensione da misurare ed il puntale nero con il 
negativo della tensione. 

Misure di tensioni alternate con portate 3 V f.s., 

10 V f.s., 30 V f.s., 100 V f,s.. 300 V f.s. - Si 

ruota il commutatore SI sulla posizione CA; si 
ruota il commutatore S2 sulla portata deside¬ 
rata compresa nel settore VCÀ; si inserisce 
ia banana del puntale nero nella boccola nera 
COMUNE —; si inserisce la banana del puntale 
rosso nella boccola rossa contraddistinta con 

11 segno +. Quando si ignora l'ordine di gran¬ 
dezza della tensione da misurare, si parte dalla 
portata più elevata, quindi si commuta S2 fino 
a raggiungere la portata più adatta per eseguire 
la misura. 

Misure di tensioni alternate con portata 
1.000 V f.s. - Si ruota il commutatore SI sulla 
posizione CA; il commutatore S2 può essere 
ruotato su qualsiasi posizione, poiché non viene 
inserito nel circuito di questa misura; si inse¬ 
risce la banana del puntale nero nella boccola 
nera CQMUNE —; si inserisce la banana del 
puntale rosso nella boccola gialla contrasse¬ 
gnata con la scritta 1.000 V CA. 

MISURE DI CORRENTI 

Per effettuare rilievi di corrente occorre inter¬ 
rompere il circuito nel quale si desidera ese¬ 
guire la misura ed inserire in serie ad esso 
l’analizzatore, mettendo a contatto il puntale 
rosso con il lato positivo ed il puntale nero con 
il lato negativo. 

Misure d’intensità di corrente continua con por¬ 
tata 100 [jlA f.s, - Si ruota il commutatore SI 
sulla posizione CC; il commutatore S2 può es¬ 
sere ruotato su qualsiasi posizione, poiché non 


versi. Se Findice non si muove, Favvolgimento è 
interrotto. 

■ Isolamento tra gli avvolgimenti ed il nucleo; si 
collega un puntale ad un estremo di un avvolgi¬ 
mento e si mette l’altro puntale a contatto con i 
capi degli altri avvolgimenti o con il nucleo: l’in¬ 
dice non deve muoversi. Se si muove è segno di 
cattivo isolamento o di cortocircuito. 

Le stesse prove si possono fare per controllare in¬ 
duttanze, avvolgimenti in genere, trasformatori di 
media frequenza, bobine, ecc. 

Controllo dì tubi 

I guasti più frequenti che mettono fuori uso un 
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viene inserito nel circuito di questa nnisura: si 
inserisce la banana del puntale nero nella boc¬ 
cola nera COMUNE —; si inserisce la banana 
del puntale rosso nella boccola rossa contras- 
segnata con la scritta +100 jxA. 

Misure d’intensità di corrente continua con 
portate 1 mA f.s., lOmA f.s., 100 mA f.s. - SI 

ruota il commutatore SI sulla posizione CC; si 
ruota il commutatore S2 sulla portata desiderata 
compresa nel settore mA CC; si inserisce la 
banana del puntale nero nella boccola nera CO¬ 
MUNE —: si inserisce la banana del puntale 
rosso nella boccola rossa contrassegnata con 
il segno +. 

Misure d’intensità di corrente continua con por¬ 
tata 1 A f.s, ■ Si ruota il commutatore SI sulla 
posizione CC; il commutatore S2 può essere 
ruotato su qualsiasi posizione, poiché non vie¬ 
ne inserito nel circuito di questa misura: si in¬ 
serisce la banana del puntale nero nella boc¬ 
cola nera contrassegnata con la scritta —1 A; 
si inserisce la banana del puntale rosso nella 
boccola rossa contrassegnata con la scritta 
+ 1 A. 

MISURE DI RESISTENZE CON PORTATA RxlO 
E Rx 1.000 

Prima di effettuare la misura occorre assicu¬ 
rarsi che il resistere da misurare non sia sotto 
tensione e che in parallelo ad esso non siano 
collegati altri componenti, cioè condensatori od 
induttori che possano alterare il valore misu¬ 
rato. In questo caso è necessario staccare al¬ 
meno un terminale del resistere prima di effet¬ 
tuare la misura. Si ruota il commutatore SI 
sulla posizione h; si ruota il commutatore S2 
sulla portata RxlO o Rx 1.000, a seconda del¬ 
l'ordine di grandezza del resistere da misurare; 
si inserisce la banana del puntale nero nella 
boccola nera COMUNE —; si inserisce la bana¬ 
na del puntale rosso nella boccola rossa con¬ 
trassegnata con il segno +: si cortocircuitano 
le estremità dei puntali e quindi si ruota la ma¬ 


tubo sono: interruzione del filamento, interruzione 
del collegamento al catodo internamente al bulbo. 
Il controllo della continuità del filamento è imme¬ 
diato: basta porre a contatto dei piedini del fila¬ 
mento i due puntali delPohmmetro e vedere se 
Findice si muove. 

Il controllo del collegamento di catodo può essere 
fatto pure con Tohmmetro nel seguente modo: si 
accende il tubo applicando al suo filamento la ten¬ 
sione normale di lavoro, quindi si pone il puntale 
rosso, connesso alla portata Rx 1.000, a contatto 
del piedino di catodo ed il puntale nero a contatto 
del piedino della griglia controllo o della placca se 
si tratta di un diodo; Tindice deve muoversi. Se 


nopola del potenziometro di azzeramento in mo¬ 
do che l’indice venga a trovarsi esattamente al¬ 
l'estrema destra del quadrante, sullo zero della 
scala ohmmetrica; si separano quindi i due 
puntali e si toccano con essi i terminali del re¬ 
sistere da misurare. 

MISURE DI TENSIONI BF 

Questa possibilità viene utilizzata quando si de¬ 
ve misurare una tensione alternata alla quale è 
sovrapposta una tensione continua. Si ruota il 
commutatore S1 sulla posizione CA; si ruota il 
commutatore S2 su una delle portate V CA, a 
seconda del valore della tensione da misurare: 
si inserisce la banana del puntale nero nella 
boccola nera COMUNE —; si inserisce la ba¬ 
nana del puntale rosso nella boccola verde BF. 

MISURE DI LIVELLI IN dB 

Si procede come per le misure di tensioni al¬ 
ternate, utilizzando la boccola verde BF quando 
la tensione alternata da misurare è sovrapposta 
ad una tensione continua. Le letture devono es¬ 
sere fatte sulla scala sotto la quale è riportata 
la scritta DECIBEL [che si abbrevia dB). La 
scala decibel è riferita alla scala 3V f.s. Se la 
lettura è fatta sulla scala 10 V f.s. si aggiungono 
10 dB; se la lettura è fatta sulla scala 30 V f.s. 
si aggiungono 20 dB; se la lettura è fatta sulla 
scala 100V f.s. si aggiungono 30 dB; se la let¬ 
tura è fatta sulla scala 300 V f.s. si aggiungono 
40 dB; se la lettura è fatta sulla scala 1.000 V 
f.s. si aggiungono 50 dB: 

MISURE IN UNIONE AL FROVAVALVOLE 

L'analizzatore può inoltre essere impiegato in 
unione al provavalvole, altro utile strumento il 
cui montaggio e le cui caratteristiche verranno 
illustrati in un prossimo numero della rivista. 
In questo caso, cioè quando l'analizzatore viene 
fatto funzionare con il provavalvole, deve es¬ 
sere usata la scala dell'analizzatore universale 
che porta la scrìtta "ESAURITA - ? - BUONA". 


rindice non si muove, si prova ad invertire i pun¬ 
tali: se anche così Tindice non si muove, il tubo è 
fuori uso. 

Dairindicazione fornita daH’ohmmetro si può pure 
giudicare se il tubo è più o meno esaurito, confron¬ 
tando questa indicazione con quella fornita dal con¬ 
trollo di un altro tubo dello stesso tipo, sicuramente 
efficiente. 

Controllo di raddrizzatori al selenio e diodi al 
germanio 

Si dispone il misuratore sulla portata Rx 1.000, si 
misura la resistenza collegando i puntali ai capi del 
raddrizzatore al selenio o alTossido di rame, oppure 
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Fig. 4 - Schema di un cìrc^ulto ampfìRcatom a RG. 


ai terminali del diodo al germanio, quindi si scam¬ 
biano tra loro i due puntali: le letture rilevate nei 
due casi devono essere molto diverse tra loro. 

Se le letture sono airincirca uguali, Telemento rad- 
drizzatore è inefficiente; se invece Tindice non si 
muove, il raddrizzatore è bruciato. Un raddrizzatore 
al selenio per tensione elevata e debole corrente può 
essere efficiente anche se Tindice non si muove, poi¬ 
ché può avere una resistenza di parecchi megaohm, 
non misurabile con Tohmmetro. 

CONTROLLO DI UN CIRCUITO 
CON L’OHMMETRO 

È sempre bene, quando si è montato un circuito, 
controllarlo prima di applicargli tensione, onde 
evitare che qualche errore di collegamento o qual¬ 
che parte difettosa danneggi altri componenti. Tale 
controllo, detto ”a freddo” (poiché si fa senza 
applicare tensione al circuito), è pure molto utile 
per la ricerca di guasti in circuiti già funzionanti. 
Il controllo si basa su misure, fatte in punti di¬ 
versi del circuito, che permettono di individuare se 
qualche parte del circuito stesso è difettosa. Per 
chiarire meglio ai lettori come si opera in questo 
caso, riportiamo di seguito Tesempio di un con¬ 
trollo di un circuito amplificatore a resistenza e 
capacità; allo stesso modo si dovrà procedere per 
qualsiasi altro circuito. 

Nella fig. 4 è riportato lo schema del circuito che 
viene controllato collegando il puntale rosso del- 
Tohmmetro a massa e quello nero ai diversi piedini 
del tubo. Quando si porta il puntale sul piedino 7 
(catodo), Tindice dello strumento deve indicare circa 
150 n, poiché tale è il valore del resistere inserito 
tra il piedino 7 e massa. 

Sul piedino 2 ( griglia ) Tindice deve indicare 
100 kn, mentre sui piedini 3 e 6 si deve ottenere 
un valore di resistenza molto elevato in quanto 
questi piedini sono collegati al -|-AT isolato da 
massa; Tindicazione è allora dovuta solo alla per¬ 
dita del condensatore elettrolitico da 8 p-F del filtro. 
Se qualche parte è difettosa o qualche collegamento 


è errato, Tinconveniente sarà messo in evidenza da 
questo tipo di controllo. Se, ad esempio, tra il pie¬ 
dino 7 e massa si ha una resistenza nulla (indice a 
fondo scala suUo zero), significa che il condensatore 
elettrolitico da 200 pF oppure il resistore da 
150 n è in cortocircuito. Si staccheranno allora i 
due componenti e si vedrà qual è quello difettoso. 
Se invece l’indice nòn si muove, è senz’altro inter¬ 
rotto il resistore da 150 fì. 

Per completare il controllo si collega Ìl puntale nero 
al -|-AT e quello rosso ai diversi piedini del tubo: 
in questa verifica si deve leggere un valore molto 
alto ai piedini 7 e 2, al piedino 3 si deve leggere 
un valore di 56 kH ed al piedino 6 un valore di 
18 Mi. 

Per rendere più rapido il controllo si può fare una 
tabellina come quella sotto riportata, nella quale i 
piedini che devono presentare resistenza molto ele¬ 
vata sono indicati con un trattino (-). 


Piedino 

Puntale 
rosso a massa 

Puntale 
nero al +AT 

2 

100 Mi 

— 

3 

— 

56 kn 

4 

0 

- 

5 

0 

- 

6 

— 

18kfì 

7 

150 n 

— 


CONTROLLO DI UN CIRCUITO 
CON IL VOLTMETRO 

Il controllo con il voltmetro, o controllo ”a caldo”, 
si fa quando al circuito è applicata tensione e nello 
zoccolo è inserito il tubo. Il controllo con l’ohm¬ 
metro garantisce l’efficienza delle parti e la man¬ 
canza di errori di montaggio; se il risultato è posi¬ 
tivo, si può essere quasi certi che il circuito fun¬ 
ziona; esso però non rivela, ad esempio, un di¬ 
fetto del tubo, che invece viene individuato dal 
controllo con il voltmetro. 

Questo controllo è assai semplice da fare; ripren¬ 
diamo come esempio il circuito precedente della 
fig. 4. Si collega il puntale nero del voltmetro a 
massa e quello rosso ai diversi elettrodi: le tensioni 
che si leggono devono essere all’incirca quelle se¬ 
gnate sullo schema e riportate nella tabellina che 
segue. 


Piedino 

Tensione 

2 

ovcc 

3 

IIOVCC 

4 

ovcc 

5 

6,3 V CA 

6 

155 V CC 

7 

1,25 V CC 

-hAT 

300 VCC 
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Da notare che per misurare la tensione al piedino 5 
(filamento) occorre disporre lo strumento per la mi¬ 
sura di corrente alternata, mentre per gli altri pie¬ 
dini lo strumento si dispone per la misura di cor¬ 
rente continua. 

Anche con questo metodo si rilevano eventuali 
difetti dei componenti o del tubo. Se, ad esempio, 
non si ha tensione al piedino 3 significa che è 
interrotto il resistere da 56 kXl oppure è in corto¬ 
circuito il condensatore da 100 nF; se invece non 
vi è tensione al piedino 7, significa che è in corto¬ 
circuito il resistere da 150 fi, mentre se le tensioni 
ai piedini 3 e 6 sono uguali al +AT (300 V) può 
essere bruciato il tubo od essere interrotto il resi¬ 
stere di catodo. 

Purtroppo molte volte sullo schema non sono indi¬ 
cate le tensioni che devono essere presenti ai vari 
piedini. In questo caso si può effettuare ugualmente 
il controllo tenendo conto delle seguenti regole, che 
servono per i normali circuiti dei ricevitori; 

• sul catodo si deve avere una tensione di pochi 
volt od al massimo di qualche decina di volt, se 
si tratta di un tubo di potenza; 

• sulla griglia pilota non si deve mai avere tensione 
positiva; 

• sulla griglia schermo e sulla placca si deve avere 
una tensione alquanto inferiore al +AT, se esse 
sono collegate al +AT con resistor!; quando la 
placca è collegata al +AT mediante il primario 
di un trasformatore (sia esso di media frequenza 
o di uscita), la tensione deve essere uguale o 
poco inferiore al +AT. 

L’analizzatore descritto nel presente articolo fa 
parte del Corso Strumenti allestito dalla Scuola 
Radio Elettra (del quale può essere fornito, die¬ 
tro richiesta degli interessati, l’opuscolo illustra¬ 
tivo gratuito). I materiali necessari per il mon¬ 
taggio deiranalìzzatore, con le relative istru¬ 
zioni, sono reperibili presso la Scuola Radio 
Elettra, Via Stellone 5, Torino, e possono essere 
inviati in tre pacchi separati al prezzo di L. 3.500 
per pacco più spese postali, oppure in unico 
pacco per L. 9.500 complessive più spese po¬ 
stali. Lo strumento può essere inoltre fornito 
già montato al prezzo di L. 11.500 più spese 
postali. È pure disponìbile un apposito conteni¬ 
tore in vinilpelle, che agevola il trasporto dello 
strumento e dei relativi accessori, al prezzo di 
L. 700 più spese postali. ^ 



soie... 
acqua.» 
ed II 
motore 

A-V51 

EI_ETT"RAKrr 

(montato da Voi) 

ecco le Vostre 
nuove 

meravigliose 

vacanze! 


L'A-V51 ELETTRAKIT é il po- 
tente 2 tempi 2,5 HP che mon¬ 
terete da soli in brevissimo 
tempo e con pochissima spesa. 
È un meraviglioso motore 
dalla rivoluzionaria concezio¬ 
ne; viene inviato in 6 scatole 
di montaggio con tutta l'at¬ 
trezzatura occorrente: non Vi 



mancherà nulla! 

È il motore ideale per le 
Vostre vacanze sull'acqua; 
non avete una barca? Nulla 
di male: il peso (6,5 Kg ) e 
l'ingombro del motore sono 
cosi irrilevanti che potrete 
portarlo con Voi al mare o 
al lago e installarlo su una 
barca dì noleggio. 

L’A-V51 ELETTRAKIT oltre a 


rendere “nuove" e magnifiche 
le Vostre vacanze, Vi servirà 
in mille modi diversi: nel giar¬ 
dino, nei garage, in casa: le 
sue applicazioni sono infinite! 



Richiedete l'opuscolo 

‘'A-V51 ELETTRAKIT” 

gratuito a colori a: 


EL-JETTRAKTT Via Stellone S/A - TORINO 



N. 12 - DICEMBRE 1966 


33 









Grafico di conversione di frequenze in metri 


Ce progettate di installare un’antenna 
per frequenze diverse può esservi 
utile avere un’idea delle lunghezze 
d’onda equivalenti. A tale scopo potete 
usare la formula: lunghezza d'onda (in 
metri) è uguale a 300 diviso per la 
frequenza (in megahertz) \ questa for¬ 
mula però è necessaria soltanto quando 
avete intenzione di tagliare un’antenna 
alla frazione più vicina di un metro. 
Il grafico rappresentato qui a lato può 
invece darvi una risposta quasi altret¬ 
tanto esatta; esso infatti, essendo ta¬ 
rato in modo da coprire la gamma da 
3 MHz a 300 MHz, rende possibile la 
conversione da frequenze in metri e 
viceversa. Per i metri effettuate la let¬ 
tura in alto e di lato; per i megahertz 
la lettura di lato ed in basso. -4^ 



In megahertz 


Risposte al quiz sui circuiti in serie (di pag. 14} 


1 . ESATTO. Se due condensatori di valori diversi 
sono disposti in serie, la tensione ai capi di 
ciascun condensatore è inversamente proporzio¬ 
nale alla sua capacità. Questo è dimostrato dalla 
formula E = O/C, dove Q (che rappresenta il 
numero di elettroni che si muovono nel circuito) 
è uguale per entrambi i condensatori. 

2. ERRATO. Poiché le lampade hanno uguale resi¬ 
stenza, la tensione applicata e la corrente pre¬ 
sente nel circuito vengono ridotte della metà. 
Inoltre, poiché P = E I, ciascuna lampada fun¬ 
zionerà ad un quarto della sua potenza nominale. 

3. ERRATO. In base allo schema, risulta che Si 
e S2 devono essere entrambi chiusi perché la 
lampada si accenda, per cui questa disposizione 
costituisce un circuito "e". 

4. ESATTO. Ciascun altoparlante riceve dalla fonte 
la stessa quantità di corrente; inoltre, la potenza 
sviluppata è in funzione dell'impedenza della 
bobina mobile, per cui l'altoparlante da 6 H ero¬ 
gherà una potenza doppia di quello da 3 f2. 

5. ERRATO. Benché la tensione totale ai capi delle 
due batterie sia uguale alla somma delle tensioni 
delle due batterie, la massima corrente eroga¬ 
bile resta sempre la stessa. 

6. ESATTO. La sensibilità di un voltmetro è deter¬ 
minata dal prodotto del rapporto IlxV e dalla 
regolazione della scala. Con un fondo scala di 
5 V, la resistenza dello strumento da 20.000 17/V 
è di 100 k/n, mentre la resistenza di uno stru¬ 


mento da 10.000 fi/V è di 50 kH. La caduta di 
tensione ai capi dello strumento da 20.000 17/V 
è maggiore della caduta di tensione che si veri¬ 
fica ai capi dell’altro strumento, per cui si avrà 
una maggior deflessione dell’indice. 

7. ERRATO. Come risulta dai libretti delle valvole, 
un tubo 6V6 assorbe 450 mA, mentre un tubo 
12SQ7 assorbe soltanto 150 mA. In base alla 
legge di Ohm, le resistenze dei filamenti sono 
rispettivamente di 13 17 e di 80 17, perciò 
la corrente che scorre nel circuito in serie 
sarà approssimativamente di 200 mA, essen¬ 
dovi 2,6 V ai capi della 6V6 e più di 15 V 
ai capi della 12S07. 

8. ERRATO, il circuito che si chiude su un resi¬ 
stere esterno da 100 17, ha una resistenza com¬ 
plessiva di 200 17. Aggiungendo un altro re¬ 
sistere esterno da 100 17, non si raddoppia la 
resistenza complessiva del circuito e quindi non 
si raddoppia la potenza dissipata nel circuito. 

9. ESATTO, Le polarità segnate indicano che le 
tensioni secondarie sono in fase; perciò la ten¬ 
sione dì uscita è la somma delle due tensioni 
secondarie. 

10. ERRATO. Poiché nel circuito scorre una corrente 
di 100 mA, la potenza dissipata da ciascun resi¬ 
stere è dì 5 W con una dissipazione totale di 
10 W. Se il resistere da 1 kl2 viene sostituito 
con due resistor! da 500 17, la dissipazione di 
potenza rimane di 10 W. 


34 


RADIORAMA 


































































































































































































■*t 


NEL MONDO 

DEI^CALCOLATORI ELETTRONICI 



- ^ 


Divisione Univac della ”Sperry Rand Corporation” ha prodotto recentemente il multielabora- 
tore Univac 1108-11, potente sistema rispondente ad una concezione completamente nuova 
e dotato di circuiti integrati molto progrediti. Il nuovo apparecchio presenta una capacità di 
calcolo cinque volte superiore a quella dell’Univac 1108, che finora è stato il sistema per usi 
aziendali di maggiori dimensioni nelFintera produzione Univac. Questo nuovo multielaboratore, 
grazie alla sua capacità di essere utilizzato simultaneamente per operazioni a partizione di tempo, 
in tempo reale e per elaborazioni con procedimenti convenzionali, si presta a complesse applica¬ 
zioni sia aziendali sia scientifiche in modo più economico e più rapido di quanto sarebbe possibile 
se gli stessi lavori venissero efiettuati mediante più sistemi di elaborazione. Operando in ”settori” 
diversi ed interdipendenti entro una moderna organizzazione aziendale, il multielaboratore 1108-11 
offre inoltre un controllo più efficace ad un costo inferiore a quello necessario per il coordina¬ 
mento dei risultati di più elaboratori operanti indipendentemente. I registri di controllo, pre¬ 
senti in ogni unità centrale di calcolo del sistema, sono composti dai più moderni circuiti inte¬ 
grati, i quali pongono Telaboratore in grado di eseguire un milione e mezzo di istruzioni al 
secondo. Questa concezione del multielaboratore non solo permette velocità di calcolo estrema- 
mente elevate nelFelaborazione di più applicazioni concomitanti, ma offre anche un nuovo equi¬ 
librio tra Telaboratore e le centinaia di unità periferiche remote che si possono collegare al sistema. 
I moduli di memoria a nuclei magnetici, ciascuno di 65.536 parole, dotano il sistema di un^ampia 
capacità che può raggiungere un massimo di 262.144 parole di 36 bit. 


^ stato prodotto da una ditta inglese un nuovo 
microcalcolatore numerico del peso di circa 
11,3 kg, adatto per usi aerospaziali e terrestri, de¬ 
stinato a diventare uno dei più veloci microcalco¬ 
latori ed utilizzabile anche in pessime condizioni 
ambientali. 

L’apparecchiatura, conosciuta come il Sistema 
calcolatore G719, è basata sull’uso di un certo 
numero di unità che possono essere connesse a 
piacimento mediante un comune codice numerico; 
ciò consente di adattare il calcolatore alle diverse 
necessità con la semplice inserzione degli appro¬ 
priati moduli. 

Il complesso, visibile nella fotografia, potrà es¬ 
sere usato in innumerevoli applicazioni, come nella 
navigazione aerea, in campo meccanico, per il 
controllo degli strumenti scientifici in volo e nelle 
ricerche geofisiche. 
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argomenti sui 
TRANSISTORI 


L e attrezzature elettroniche trovano ogni 
giorno nuove applicazioni nelle auto¬ 
vetture; non è lontano quindi il giorno in 
cui un buon meccanico d'auto dovrà avere 
anche una notevole conoscenza di elettro¬ 
nica per poter svolgere efficientemente il 
proprio lavoro. 

L'impiego sempre più diffuso di sistemi 
elettronici nelle autovetture è dovuto in 
gran parte al fatto che attualmente sono 
disponibili numerosi dispositivi semicon¬ 
duttori poco costosi, efficienti ed in grado 
di funzionare con le basse tensioni delle 
batterie. Finora questi sistemi venivano 
impiegati principalmente nelle auto fuori 
serie; ora invece, avendo essi dato prova 
di una considerevole efficienza, si progetta 
di adottarli in larga scala anche nelle vet¬ 
ture di serie. 

I sistemi di accensione a stato solido sono 
una prova di questa considerazione. Fino 
a poco tempo fa questi sistemi venivano 
considerati come accessori particolari ed in 
genere venivano autocostruiti ed installati 
dagli sperimentatori più esperti sulle pro¬ 
prie auto; oggi sono già largamente impie¬ 
gati e si prevede che entro pochi anni il 
loro uso verrà esteso anche alle auto di tipo 
più comune. 

Gli alternatori ed i semiconduttori stanno 
sostituendo i vecchi generatori c.c. assai 
meno efficienti e molti costruttori di auto 
progettano di adottare regolatori di ten¬ 
sione transistorizzati. Sono già stati pro¬ 
gettati e sonò in via di costruzione, com¬ 
mutatori elettronici per luci anabbaglianti, 


lampeggiatori transistorizzati, sistemi di 
controllo per gli specchietti retrovisori e 
tachimetri elettronici transistorizzati. 

La Motorola ha costruito una pompa di 
alimentazione transistorizzata che impiega 
un circuito oscillatore a transistore per 
mettere in azione una pompa a stantuffo 
a solenoide, eliminando così la necessità 
dei contatti rotanti e delle spazzole che 
possono generare archi e scintille. 
L’applicazione deirelettronica nell’industria 
automobilistica non è però limitata al mo¬ 
tore ed ai sistemi elettrici, bensì anche i 
dispositivi di ricezione e di comunicazione 
si stanno diffondendo e perfezionando. Si 
stanno infatti affermando sul mercato nu¬ 
merosi modelli di autoradio ad MA e ad 

Nell'era spaziale un calcolatore delie dimen¬ 
sioni di una palla da tennis, come questo pro¬ 
gettato dalla IBM, può essere un comune acces¬ 
sorio per le auto del futuro. In una vettura 
guidata tramite calcolatore la velocità viene 
regolata automaticamente per qualsiasi varia¬ 
zione del traffico; la macchina inoltre può spo¬ 
starsi in modo da evitare possibili incidenti. 
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MA-MF, di ricevitori multibanda e di si¬ 
stemi di riverberazione; è stato progettato 
persino un televisore per sedile posteriore. 
Anche la parte meccanica non è stata tra¬ 
scurata; la Allied Radio ha realizzato di 
recente un apparecchio che produce una 
luce per la determinazione dei tempi, ali¬ 
mentato in corrente continua. Si tratta di 
un apparecchio a stato solido, a forma di 
pistola, in cui è inserito un alimentatore 
ed un tubo lampeggiante che produce lam¬ 
pi di luce brillante, assai più luminosi di 
quelli delle luci prodotti direttamente dalla 
bobina di accensione. Questa luce, che si 
accende a determinati intervalli, può es¬ 
sere usata per controllare la messa in fase 
delFaccensione, la sincronizzazione del dop¬ 
pio martelletto, Tanticipo automatico del- 
Taccensione ed il logoramento della ca¬ 
mera del distributore. 

La ditta britannica John Craig and Co. ha 
costruito invece un analizzatore del motore 
interamente transistorizzato, denominato 
Motoset, il quale può essere usato per con¬ 
trollare TefEcienza e la polarità delle bo¬ 
bine, Tefficienza dei condensatori, delle 
candele, dei tappi e dei rotori del distri¬ 
butore, nonché per effettuare prove sulle 
batterie con circuito aperto e pieno carico. 
Questo strumento, di cui già si sono citate 
le caratteristiche in un numero precedente 
della rivista, può anche servire per verifi¬ 
care l’entità di carica del generatore, per 
controllare e mettere a punto il regolatore 
di tensione, per verificare i collegamenti 
elettrici dell’auto, il funzionamento del co¬ 
mando di depressione, per regolare i tempi 
di accensione, per verificare la condizione 
delle candele e per misurare il tempo di 
arresto ed il numero di giri al minuto del 
motore. 

Per il futuro si prevede la realizzazione di 
sistemi di refrigerazione a stato solido 
per auto, di sistemi per il condizionamento 
ed il riscaldamento dell’aria e di riscalda¬ 
tori-raffreddatori termoelettrici per l’olio 
del motore. Inoltre alimentatori termoelet¬ 
trici potranno sostituire i comuni alterna¬ 
tori del motore ed i quadranti elettrolu¬ 
minescenti saranno alimentati da invertitori 
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transistorizzati ; segnali di allarme radar 
transistorizzati, di estrema precisione, po¬ 
tranno ridurre i pericoli di collisioni fron¬ 
tali od in retromarcia. Dispositivi di al¬ 
larme antifurto, a distanza, limiteranno i 
furti d’auto; circuiti oscillatori integrati a 
breve raggio, controllati dalla pressione dei 
pneumatici, segnaleranno agli automobilisti 
se una gomma è forata. Nelle auto del 
futuro, infine, i contachilometri ed i tachi¬ 
metri potranno essere sostituiti da calco¬ 
latori numerici subminiatura e da disposi¬ 
tivi di lettura elettroluminescenti. 

È certo comunque che entro breve tempo i 
costruttori di auto si serviranno di circuiti 
elettronici per svolgere tutte quelle fun¬ 
zioni per cui questi circuiti risultano più 
efficienti e meno costosi dei comuni di¬ 
spositivi meccanici od elettromeccanici. 

Circuiti a transistori - Nella fig. 1 è pre¬ 
sentato un interessante circuito di oscilla¬ 
tore acustico per usi generali. L’unità, di 
dimensioni assai ridotte, può essere usata 
per esercitazioni pratiche in codice Morse, 
come fonte di segnali per prove varie, e 
per numerose altre applicazioni sperimen¬ 
tali. 

Il circuito base dell’oscillatore comprende 
due transistori (Ql e Q2) direttamente ac¬ 
coppiati, un resistore (RI) ed un conden¬ 
satore (Cl). Il condensatore CI per la 
determinazione dei tempi fa parte di una 
rete di reazione per mantenere l’oscilla¬ 
zione. La frequenza dell’oscillatore è deter¬ 
minata dai valori scelti per RI e Cl. Ql 
è un transistore n-p-n 2N170 e Q2 è tin 
transistore p-n-p 2N107; però qualsiasi 
transistore p-n-p, compreso un transistore 
di potenza, può sostituire il transistore 
2N107. Allo stesso modo il transistore 
2N170 può essere sostituito da un transi¬ 
store 2N166. RI è un resistore da 0,25 W, 
ma si può utilizzare anche un tipo da 
0,5 W. Cl è un condensatore a disco. 

Il prototipo è stato interamente montato 
(ad eccezione della batteria) sulla base di 
materia plastica di un comune starter per 
lampada fluorescente, sistemando i transi¬ 
stori su un lato ed il resistore con il con- 
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dentatore sul lato opposto. Però il mon¬ 
taggio si può effettuare su qualsiasi telaiet- 
to di materia plastica che si abbia a por¬ 
tata di mano. 

L’oscillatore può essere alimentato da una 
batteria per transistori o per torcia elet¬ 
trica da 1,5 V a 6 V. Naturalmente è 
ovvio che quanto più grande è la batteria 
tanto maggiore è la potenza a disposizione 
e, di conseguenza, la frequenza delPoscil- 
latore. Per esercitazioni telegrafiche si può 
adottare un altoparlante da 8 fi di tipo 
adatto per transistori, disponendo un ta¬ 
sto in serie alla batteria, come indicato 
nella figura. Se si usa Tunità come fonte 
di segnale, si deve collegare ai capi dei 
terminali delLaltoparlante un reslstore da 
8 - 1 W ohe funge da carico; si può 

anche disporre un controllo di tono in se¬ 
rie con il terminale delPaltoparlante od in 
serie con RI,.come illustrato nella fig. 1. 

Nuovi pircuitì - Benché il circuito rappre¬ 
sentato nella fig. 2 sia stato originaria¬ 
mente progettato dalla Sylvania Electric 
Products per essere usato in alimentatori 
da laboratorio per presentazioni elettrolu¬ 
minescenti e per dispositivi di lettura, 
esso può anche avere altre iimumerevoli 
applicazioni, data la sua semplicità, la sua 
versatilità e la sua potenza di uscita rela¬ 
tivamente elevata. Può essere usato, ad 
esempio, come circuito ad alta tensione per 
pilotare audiofrequenze in dispositivi ad 
elevata impedenza. Il circuito ha una ten¬ 
sione nominale di 250 V, valore efficace, 
a 400 Hz e può erogare fino a 25 mA ad 
un carico capacitivo con un fattore di po¬ 
tenza del 20%. 


Il circuito in sé è assai (semplice; il transi¬ 
store Ql funziona come un oscillatore di 
potenza mentre il trasformatore TI esplica 
una doppia funzione: eleva cioè il segnale 
c.a. sviluppato dall’oscillatore e fornisce la 
reazione necessaria per mantenere l’oscil¬ 
lazione. Il partitore di tensione R1-R2 
determina la polarizzazione di base di Ql 
ed il livello del segnale di reazione; il 
secondario del trasformatore è sintonizzato 
dai condensatori CI e C2. 

Ql è un transistore 2N307; RI e R2 sono 
resistori da 0,5 W; CI e C2 sono conden¬ 
satori a carta o ceramici a disco da 400 V. 
Il trasformatore di uscita universale TI è 
collegato al contrario, cioè il suo avvolgi¬ 
mento con uscita a bassa impedenza è 
usato come primario. 

Benché il circuito possa essere montato 
anche su un telaietto a circuito stampato, 
è consigliabile utilizzare per esso un telaio 
comune, adottando un radiatore di calore 
per Ql. Per l’alimentazione si può usare 
sia una batteria da 12 V sia un alimen¬ 
tatore c.c. collegato alla rete luce. 

Consìgli vari - Come regola generale, la 
disposizione dei vari componenti e colle¬ 
gamenti di un circuito non è un’operazione 
eccessivamente importante quando si la¬ 
vora con frequenze basse e moderate, con 
basse potenze c.c. o quando si tratta di 
circuiti BF. Invece, a frequenze e livelli di 
potenza più elevati, la disposizione dei 
collegamenti diventa sempre più critica. 
A frequenze VHP e UHF, infine, questa 
operazione è addirittura più critica del 
progetto del circuito o del valore dei com¬ 
ponenti per quanto riguarda le prestazioni 
del circuito stesso. 

La disposizione dei componenti consiste 
nella sistemazione delle varie parti nei di¬ 
versi punti del circuito. La disposizione dei 
collegamenti riguarda invece la lunghezza 
dei fili di collegamento veri e propri e dei 
terminali dei collegamenti. Se queste due 
operazioni non sono effettuate con cura si 
avranno, come risultato, oscillazioni inde¬ 
siderate, ronzii od instabilità negli ampli¬ 
ficatori, caratteristiche di risposta scarse, 
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Fig. 1 - Oscillatore BF per usi ge¬ 
nerali li quale può trovar posto in 
un comune starter per lampade fluo¬ 
rescenti. La frequenza deli’oscìiiato- 
re è stabilita dai valori di Ri e CI. 
Si vedano le dimensioni ridotte 
dell’unità dalla foto sotto riportata. 


perdita di segnale od altri inconvenienti 
analoghi. 

Per quanto riguarda la disposizione dei 
componenti, purtroppo non ci sono pre¬ 
cise regole generali da seguire per otte¬ 
nere risultati sicuramente positivi. A de¬ 
terminate frequenze e livelli di potenza 
anche il circuito meglio progettato e ac¬ 
curatamente studiato deve essere modificato 
per ottenere dal circuito stesso le migliori 
prestazioni. Anche per la disposizione dei 
collegamenti valgono le stesse considera¬ 
zioni; quest'ultima operazione, natural¬ 
mente, dipende però dal modo in cui sono 
stati disposti i componenti. In alcuni casi 
la miglior disposizione, dal punto di vista 
della sistemazione delle varie parti, dà 
come risultato una disposizione dei colle¬ 
gamenti poco efficace, per cui si deve ve¬ 
nire ad un compromesso e modificare il 
progetto. Anche in questo settore, quindi, 
l’esperienza è la guida migliore. 

Benché non vi siano regole precise in me¬ 
rito alla disposizione dei componenti e dei 
collegamenti, vi sono tuttavia alcune tec¬ 
niche basate sull’esperienza le quali, se 
seguite, aumentano notevolmente le proba¬ 
bilità di ottenere risultati positivi. 

^ Primo, quando si lavora con circuiti 
multistadi, si devono tenere le sezioni di 
entrata e di uscita ben separate. 

Secondo, tutti i collegamenti del segnale 
devono essere tenuti corti e diretti il più 
possibile. Questa norma è particolarmente 
importante quando si tratta di circuiti VHP 
e UHF. 



• Terzo, è bene fare sempre in un punto 
comune tutte le connessioni a massa, per 
ciascuno stadio. 

• Quarto, le bobine ed i trasformatori 
vanno dispósti in modo che i loro nuclei 
si trovino sistemati ad angolo retto Vuno 
nei confronti delValtro. In questo modo 
si riducono gli accoppiamenti elettroma¬ 
gnetici. 

® Quinto, non si devono sistemare dispo¬ 
sitivi generatori di calore, quali resistori 
di potenza, accanto a componenti sensibili 
al calore, quali transistori di ingresso (vi 
sono tuttavia alcune applicazioni nelle quali 
questo effetto di riscaldamento è deside¬ 
rabile). 

« Sesto, se si usa un alimentatore c.a. si 
deve cercare di montare il trasformatore di 
potenza lontano il più possibile dai tra¬ 
sformatori BF. 

Se si osservano queste regole, benché ci si 
possa trovare ancora nella necessità di ap¬ 
portare alcune modifiche ai progetti, si 
ridurranno probabilmente al minimo i pro¬ 
blemi relativi a tali operazioni. 
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Fig. 2 ' Questo alimentatore delta Sylvania ha 
una tensione nominate dì 2S0 V a 400 Hz con 
corrente di 2S mA erogata su un carico capa¬ 
citivo avente fattore di potenza del 20%. 


Prodotti nuovi - La SGS ha presentato 
una nuova serie di transistori p - n - p 
professionali, denominati rispettivamente 
BFX 37, BFX 38-39-40-41, BFX 48 costruiti 
seconda il processo planare IL Questo pro¬ 
cesso permette una ridu 2 Ìone sostanziale 
di ioni di impurità neU’ossido passivante, 
ottenendo come risultato una stabilità più 
accentuata delle caratteristiche peculiari del 
transistore nel tempo. 

Le elevate prestazioni in guadagno e ru¬ 
more a basso livello del BFX 37, lo ren¬ 
dono adatto per tutti quei progetti in cui 
si utilizzano amplificatori con segnale di 
ingresso molto debole ed in una gamma di 
frequènze molto estesa, a partire dalla c.c. 
L’eccezionale linearità del ”beta” estesa a 
quattro decadi di corrente, consente Tim- 
piego di questo transistore in amplificatori 
a distorsione estremamente bassa. Inoltre, 
il ”beta” elevato anche a correnti dell’or¬ 
dine del microampere consente la realiz¬ 
zazione di amplificatori soddisfacenti, nel¬ 
l’ambito del microwatt di dissipazione. Ciò 
permette il progetto di amplificatori in c.c. 
con bassissima deriva ed alta impedenza di 
ingresso. 

Con tensioni di alimentazione fino a 60 V, 
il BFX 37 è un buon complemento ai tran¬ 
sistori n-p-n BFY 76 e BFY 77 della SGS- 
Fairchild ed in certi impieghi può sostituire 
questi transistori, consentendo una ridu¬ 
zione del rumore ed un miglioramento del¬ 
la linearità. L’alta frequenza di taglio di 
questo nuovo transistore lo rende inoltre 
utile in logiche non saturate, dove la bas¬ 
sissima dissipazione unita ad una velocità 
di commutazione elevata è essenziale. 

I tipi BFX 38-39-40-41 presentano invece 


una combinazione di alta LVceo, alta fx, 
bassa saturazione alle alte correnti ed ec¬ 
cellente linearità di guadagno, caratteri¬ 
stiche che rendono questi nuovi transistori 
adatti a tutta una gamma di applicazioni, 
compresi i circuiti di comando e d’uscita 
dei servoamplificatori per correnti sino a 
lA; gli amplificatori di classe A, in cir¬ 
cuiti di comando e d’uscita, per correnti 
sino a 300 mA e per uscite di potenza 
sino a 1 W con alta linearità di guada¬ 
gno; come pure gli amplificatori di clas¬ 
se B, nei circuiti di comando e di uscita 
per correnti sino a 800 mA ed uscite sino 
a 5 W, nei casi in cui gli alti valori di 
beta ad alta corrente siano importanti. 
Questi dispositivi, presentati in un conte¬ 
nitore TO-5, sono di grande utilità in ap¬ 
plicazioni a logica saturata e non saturata, 
in cui si richiedono alte tensioni ed alte 
correnti, e negli amplificatori lineari di 
media frequenza. Essi sono anche indicati 
nelle applicazioni che richiedono l’uso di 
un elemento complementare per impiego 
con tensioni di alimentazione sino a 75 V. 
Ognuno dei quattro transistori sopra pre¬ 
sentati costituisce un buon complemento 
al transistore n-p-n BFY 56 della SGS. 
Per quanto riguarda, infine, il nuovo tran¬ 
sistore p-n-p BFX 48, le sue caratteristiche 
di alto hpE, le prestazioni ad alta fre¬ 
quenza, il basso rumore ed una LVceo di 
30 V lo rendono un eccellente amplificatore 
d’impiego generale quando occorrano una 
alta hpE e correnti fino a 50 mA. 

Oltre a servire nell’industria dei calcolatori, 
della strumentazione e dei sistemi di rego¬ 
lazione, il BFX 48 è anche generalmente 
utile come amplificatore ad alta frequenza. 
In quest’ultima applicazione lo si può 
usare quale complemento ai transistori 
n-p-n BFY 63 e BFY 78 deUa SGS. 

La SGS ha inoltre annunciato la realizza¬ 
zione di una nuova serie di circuiti inte¬ 
grati a diodi é transistori, progettata per 
applicazioni logiche a bassa potenza e me¬ 
dia velocità: ad esempio quelle aereonau¬ 
tiche o richiedenti un’attrezzatura mobile, 
in cui sono estremamente importanti una 
buona insensibilità al rumore ed un basso 
consumo di energia. 
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I tre elementi attualmente disponibili so¬ 
no: una porta duale a tre ingressi a logica 
NAND con ingressi estensibili, una porta 
duale a tre ingressi a logica NAND, xon 
flip-flop contatore. La serie, disponibile in 
contenitori piatti oppure del tipo a due 
file di adduttori, presenta la flessibilità lo¬ 
gica e Tinsensibilità al rumore proprie della 
logica DTL della SGS, in aggiunta ai van¬ 
taggi del basso consumo di energia. Essa 
può operare su una vasta gamma di tempe¬ 
rature (da —55 a +125 ®C); gli assorbi¬ 
menti tipici di potenza sono di 1 mW 
soltanto per le porte e di 3,5 mW per il 
flip-flop contatore. 

II ritardo di propagazione delle porte (ele¬ 
menti LPDT, 9041 e 9042) è di 
60 nsec; il flip-flop presenta una frequenza 
di conteggio in codice binario di 2,5 MHz. 
La bassa dissipazione di potenza è otte¬ 
nuta usando una connessione ad insegui¬ 
tore di emettitore alle uscite. 

Sempre dalla SGS è stato prodotto un 
nuovo transistore p-n-p planare al silicio 
denominato BDlll, il quale con la sua 
stabilità termica migliore di quella dei 
transistori al germanio e la sua sicurezza 
di funzionamento migliore rispetto alle 
valvole termoioniche, rappresenta un con¬ 
tributo importante alla semplificazione cir¬ 
cuitale ed alla riduzione dei componenti 
usati nella produzione dei televisori. 

Il nuovo componente è stato studiato per 
stadi di uscita di defllessione verticale di 
apparecchi televisivi impieganti tubi a raggi 
catodici con angolo di deflessione fino a 
114°. Esso ha un alto valore di fr a 
correnti elevate, un'elevata capacità di dis¬ 
sipazione (15 W) e, grazie alla sua co¬ 
struzione epitassiale, una bassa tensione di 
saturazione. La tensione di rottura è alta; 
il guadagno di corrente è 110 (tipico) a 
500 mA e 10 V con una linearità eccezio¬ 
nalmente buona. 

La stabilità termica del nuovo transistore 
elimina inoltre la necessità delLimpiego 
dei circuiti di compensazione necessari 
quando si usano i dispositivi al germanio, 
con conseguente risparmio nei costi dei 
componenti e del montaggio. 


LE DIMENSIONI DELLE PILE 

I e dimensioni delle pile richieste dalLin- 
" dustria di apparecchi portatili tendono 
sempre più ad uniformarsi ad alcuni tipi 
standard. AlLavanguardia di questo pro¬ 
cesso di unificazione sono gli U.S.A. dove 
praticamente, in ordine decrescente d'im¬ 
portanza, gli unici tipi di vasto impiego 
sono i modelli: 

AA Size da 13,97x49,28 (stilo) 

D Size da 33,94x61,18 (torcia) 

C Size da 25,80x49,18 (mezza torcia) 
AAA Size da 10,25x42,87 (minimicro lunga) 
N Size da 11,90x28,62 (minimicro) 

L'Europa segue, in linea generale, Tanda- 
mento U.S.A.; sono però ancora notevoli 
le vendite del tipo piatto da 4,5 V in 
Italia e Francia e del tipo da 3 V cilin¬ 
drico in Italia e Germania. 

Secondo un'indagine recentemente com¬ 
piuta, in Italia il tasso di incremento to¬ 
tale nelle vendite di pile è attualmente di 
circa del 7,1% annuo, di cui ben il 2,2% 
è rappresentato dal tipo A A (stilo), ri,4% 
dal tipo C (mezza torcia) e ri,2% dal 
tipo D (torcia). 

Si ha invece una notevole tendenza nega¬ 
tiva per la pila a 9 V, usata nei ricevitori 
a transistori. La flessione nelle richieste di 
questo tipo rappresenta circa l'l% del to¬ 
tale venduto nel 1964. Aumentano costan¬ 
temente invece le richieste dei tipi mini¬ 
micro ed a pastiglia destinati al sempre 
crescente numero di apparecchiature tasca¬ 
bili. ★ 
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stereofonia va sempre più diffondendosi, ed ormai tutti ì 
radioricevitori di una certa classe reperibili in commercio 
sono stereofonici. Di conseguenza i radiotecnici che desiderano 
mantenersi aggiornati, ai corrente delle ultime novità, devono 
conoscere a fondo anche la stereofonia e gli apparecchi stereo, 
sia teoricamente sia dal puntò di vista pratico. 

Appunto per coloro che hanno già una certa esperienza in radio- 
tecnica e posseggono gli strumenti di misura fondamentali, la 
Scuola Radio Elettra ha preparato il Corso Stereo 18 per cor¬ 
rispondenza. 

Tale Corso è formato da 18 gruppi di lezioni comprendenti 8 serie 
dì inateriali, che servono per la realizzazione di un modernissimo 
ricevitore radio MF con stereofonia BF (illustrato nella pagina qui 
accanto), predisposto per l’applicazione del decoder per la rice¬ 
zione della FM stereo. 

Nelle dispense del Corso Stereo 18 si trova una trattazione com¬ 
pleta dei principi di funzionamento della stereofonia, dei^clrcuiti 
adottati, ecc., nonché la descrizione particolareggiata del mon¬ 
taggio del ricevitore che gli Allievi realizzano durante il Corso; 
nelle lezioni dì servizio, poi, sono fornite numerose nozioni che 
permettono di conoscere a fondo la tecnica di riparazione degli 
apparecchi stereo; di valido aiuto sono pure il dizionario, i for¬ 
mulari e gli schemarì, comprendenti numerosi schemi di ricevitori 
di produzione nazionale ed estera. 

li costo di ciascun gruppo del Corso Stereo 18 è L. 1.850 più spese 
dì spedizione. 
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CARATTERISTICHE DEL RICEVITORE 

8 tubi noval (ECC85, ECH81, EF89, EABC80. ^ 
due ECL82, EM87, EZ81); 12 funzioni di vai- 
vola in MF e 11 in MA. Comando a tastiera • 

per il cambio di gamma. Amplificatore BF a * 

due canali a bassa distorsione (potenza 
2 W -!- 2 W) con circuito di controreazione 
su due stadi. Tre telai a circuiti stampati. 

Quattro registri di tono per ogni canale. l 

Controllo elettronico di sensibilità agente 1 

su due stadi. Indicatore ottico di sintonia. ì- 

Presa fono mono e stereo, presa registratore j 

mono e stereo. Predisposto per l'applicazione 
del decoder per la ricezione della FM stereo. 




Per ulteriori informazioni richiedere l'opuscolo illustrativo a colori (gratuito) 
alla Scuoia Radio Elettra - Via Stellone 5 - Torino - Telefono 67.44.32 
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£ noto a tutti che l’inventore della 
telegrafia senza fili è stato Gugliel¬ 
mo Marconi, il quale compì i suoi primi 

r 

esperimenti in questo campo nel 1896. 
A soli ventidue anni egli aveva già sco¬ 
perto l’efletto dell’antenna, perfeziona¬ 
to il coherer, sostituita la macchina ri¬ 
cevente Morse con il detector magnetico 
(da lui inventato che consentiva una ri¬ 
cezione a orecchio più sicura, eliminan¬ 
do i disturbi dovuti a scariche parassite). 
Famoso è uno dei suoi primi esperi¬ 
menti effettuato nei campi di Pontec- 


senza fili 

Quasi contemporaneamente alia 
scoperta di G. Marconi, pare che 
un sistema di comunicazioni 
senza fili sia stato costruito da 
un inventore finora sconosciuto. 

chio, suo paese natio, per dimostrare 
che le onde elettromagnetiche di grande 
lunghezza si propagano lungo la super¬ 
ficie terrestre e non sono ostacolate da 
barriere naturali. Egli riuscì a trasmet¬ 
tere segnali radio ad un contadino che 
si trovava al di là di un colle e questi 
lo avvertì del successo dell’esperimento 
sparando in aria un colpo di fucile. Il 
secolo ventesimo non era ancora iniziato 
quando Marconi riuscì a ricevere segnali 
radio trasmessi a 20 km di distanza. 
Marconi perfezionò successivamente le 
sue scoperte aumentando gradualmente 
le distanze di ricetrasmissione sino a di¬ 
mostrare definitivamente che né la ro¬ 
tondità della terra, né le barriere natu- 



Un precursore della 

telegrafia 
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rali ostacolano le radiocomunicazioni. 
Nel 1901, infatti, i segnali della stazio¬ 
ne trasmittente di Poldhu in-Cornova- 
glia furono ricevuti oltre atlantico dalla 
stazione di St. Johns di Terranova, 
dove un aquilone sosteneva un’antenna 
alta 120 m. 

Nelle esperienze, dapprima condotte con 
onde smorzate, egli venne successiva¬ 
mente impilando onde persistenti. Pas¬ 
sò dagli apparati a scintilla a quelli con 
valvole termoioniche, impiegando con 
grande lungimiranza il diodo di Fleming, 
trasformato in triodo da Lee de Forest. 
Sperimentò onde lunghe ed onde mi¬ 
crometriche. 

Il suo genio ebbe vari riconoscimenti, e 
nel 1909 gli fu assegnato il premio 
Nobel. 

Altri nomi però, oltre a quello di Mar¬ 
coni, sono legati all’invenzione della 
telegrafia senza fili e precisamente quel¬ 
lo di Maxwell, ohe nel 1865 pubblicò 
la sua teoria delle onde elettromagneti¬ 
che nello spazio, e quello di Hertz il 
quale nel 1887 pare si sia adoperato 
con i suoi esperimenti a confermare la 
teoria di Maxwell. 

Alcuni sostengono però che già nel 18b^ 
un americano, il dott. Mahlon Loomis, 


dentista di professione ed inventore per 
vocazione, aveva disegnata un’antenna 
verticale a carico capacitivo terminale 
con un sistema manipolatore ed un in¬ 
dicatore in serie con la terra, descriven¬ 
do in un breve trattato il funzionamento 
del sistema che avrebbe dovuto "provo¬ 
care perturbazioni (neU’atmosfera), in¬ 
fluenzando un relativo apparato distan¬ 
te”. 

A quel tempo Loomis non poteva avere 
nulla a cui riferirsi circa le radiazioni 
elettromagnetiche; ciononostante pare 
sia riuscito a descrivere un sistema com¬ 
pleto di comunicazioni senza fili prima 
che il fenomeno naturale fosse noto e 
capito. 
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La prima trasmissione - Sempre se¬ 
condo coloro che sostengono la tesi so¬ 
pra accennata, risulta che nel 1866 il 
dott. Loomis nella Tana delPOrso sulle 


montagne di Blue Ridge presso Blue- 
mont, Virginia, eresse per mezzo di un 
aquilone un filo d’aereo lungo 200 m; 
l’aquilone era in parte ricoperto da una 
rete di filo di rame sottile collegata alla 
antenna come carico terminale. 

Tra il filo d’antenna ed il collegamento 
a terra Loomis interpose un dispositivo 
manipolatore, che munì di spinterome¬ 
tro, ed un indicatore. L’aereo si carica¬ 
va di elettricità statica e scoccava una 
scintilla tra le puntine del tasto quando 
questo veniva azionato. Il filo d’aereo 
era così percorso da oscillazioni che ir¬ 
radiavano onde elettromagnetiche nello 
spazio. 

Su una cima delle montagne Catoctin, 
alla distanza di circa trenta chilometri, 
era stato montato un esatto duplicato 
della prima stazione, e questa seconda 
base era controllata da un assistente di 
Loomis. Entrambi gli aerei avevano esat¬ 
tamente la stessa lunghezza e le stesse 
caratteristiche. Sebbene Loomis non sa¬ 
pesse nulla delle correnti ad alta fre¬ 
quenza e non potesse neppure cono¬ 
scerne l’esistenza, tuttavia ebbe l’intui¬ 
zione che i due sistemi dovessero essere 
identici. 
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Iniziando da un determinato momento 
e per un periodo di tempo prestabilito, 
Loomis trasmise una serie di impulsi 
dalla Tana delPOrso, facendo contatto 
tra Testremità del suo filo d'aereo ed il 



morsetto del dispositivo indicatore a 
terra. Il suo corrispondente, a trenta 
chilometri di distanza, aveva ricevute 
istruzioni di staccare il filo d'aereo dopo 
la fine della trasmissione e di ribattere 
lo stesso numero di impulsi che aveva 


ricevuti. Contemporaneamente, Loomis 
collegava il suo aereo al dispositivo in¬ 
dicatore. 

Nei suoi appunti lo studioso dichiarò 
che l’esperimento ebbe successo: dalla 
stazione distante potè ricevere infatti di 
ritorno l'esatto numero di impulsi; le 
trasmissioni, per conferma, furono poi 
ripetute parecchie volte. Notò pure che, 
quando sopra il suo aereo alto 200 m 
passavano nuvole nere, dall'atmosfera 
veniva raccolta troppa elettricità. Infat¬ 
ti, era tanta Telettricità presente che do¬ 
veva sospendere le operazioni finché le 
nuvole non si erano allontanate e le 
condizioni del tempo non erano tornate 
favorevoli. 

Per diverso tempo furono condotti espe¬ 
rimenti simili a quello descritto, ma 
invano Loomis tentò di rendere com¬ 
merciabile la sua invenzione. 

È indubbio comunque che egli apportò 
un valido contributo alla nuova sco¬ 
perta e, per riconoscenza, si tenta at¬ 
tualmente di fargli assegnare dal Con¬ 
gresso americano un riconoscimento uf¬ 
ficiale per il lavoro compiuto nel cam¬ 
po della telegrafia senza fili. ★ 
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L'wltìmci novità nei campo 
dei televisori a colori 


Una scatola di montaggio di televisore a colori 
con circuito smagnetizzante incorporato 


I a ditta statunitense Heath Company, 
" con sede a Benton Harbor nel Mi¬ 
chigan, ha introdotto sul mercato un’in¬ 
teressantissima scatola di montaggio per 
la realizzazione di un televisore a colori 
da 25”, che adotta un nuovo circuito 
di smagnetizzazione automatico. 

Infatti, in questo televisore, denominato 
Heath GR-25, un nuovo circuito sma¬ 
gnetizza automaticamente Tapparecchio 
ogniqualvolta esso viene acceso. L’appa¬ 
recchio è inoltre dotato di un telaio 
verticale, che può fuoriuscire e che sem¬ 
plifica enormemente le operazioni di ma¬ 


nutenzione e di riparazione, e di im 
cinescopio rettangolare a colori da 25” 
che consente di disporre Tapparecchio 
a soli 50 cm dalla parete. 

Con la scatola di montaggio viene for¬ 
nito un manuale di circa duecento pa¬ 
gine estremamente preciso e diffuso in 
ogni particolare, assai facile da seguire, 
e contenente tutte le istruzioni necessa¬ 
rie per la realizzazione dell’apparecchio. 
Tutti i circuiti critici, compresi i sinto¬ 
nizzatori UHF e VHF, gli amplificatori 
FI, i rivelatori del suono ed il comples¬ 
so delPuscita orizzontale, sono forniti 
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In questa figura le tavolette a circuito stampato 
ed il complesso dì uscita orizzontale sono pre¬ 
sentati montati su un telaio verticale estraibile 
daH’apparecchio; detto telaio è incernierato sul 
lato sinistro di una chiusura magnetica che ha 
la funzione dì isolare il cinescopio da campì 
magnetici esterni. Quando il telaio è aperto, 
tutti i punti dì prova ed ì terminali sono facil¬ 
mente accessibili, il che semplifica le opera¬ 
zioni di revisione e quelle di manutenzione. 


Circuito stampato FI Circuito stampato del colore 



già montati e tarati. Il costruttore deve 
invece montare il circuito suono/sin- 
cronia, il circuito del colore, il circuito 
di convergenza ed effettuare con cura 
tutti i collegamenti da punto a punto. 
Se si seguono esattamente le istruzioni 
fornite nella parte relativa alle opera¬ 
zioni finali, anche la taratura dell’appa- 
recchio non deve presentare alcuna dif¬ 
ficoltà. Se poi si dovessero incontrare 
ostacoli basta consultare le tabelle in cui 
sono riportate le eventuali irregolarità 
che si possono verificare insieme alle 
indicazioni per porvi rimedio. Il libretto 
è anche accompagnato da numerose fo¬ 
tografie a colori assai utili come riferi¬ 
mento. ★ 


ACCUMULATORI 





TRAFILERIE e LAMINATOI di METALLI 


M I LA N O 

VIA A. DE TOGNI Z - TEU 876.^46 * 893.442 

RappreAcnlantè Oenernlc Ing. GEROLAMO MILO 
My-ANO * VfB Stopnsnl - Tttlefano 2T.fiV.80 
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TRASLATORE 


CHE CONVERTE LA LUCE IN SUONO 




Cora modica spesa 
potete realizzare 
questo dispositivo 
che, convertendo 
le luci lampeggian¬ 
ti in punti e lìnee, 
consente di rag¬ 
giungere delle ve¬ 
locità più elevate 
pur con l'opera di 
una sola persona. 
\ 


I e trasmissioni in codice Morse efiet- 
" tuate tramite luce presentano molti 
vantaggi però, come ben sanno i boy 
scouts ed i marinai, sono difficili da re¬ 
gistrare; di solito questa operazione 
viene compiuta da due persone, una 
delle quali osserva le luci lampeggianti 
e ripete ad alta voce le varie lettere, 
mentre Paltra le trascrive. Una risposta 
della pupilla a velocità maggiori di otto 
o dieci parole al minuto è estremamen¬ 
te difficile; i punti e le linee udibili, 
invece, possono essere trascritti a velo¬ 
cità assai più elevate e richiedono Tope- 
ra di una sola persona. 

I segnali provenienti da una comune 
torcia elettrica possono essere visti fino 
alla distanza di 15 m e più, a seconda 
della messa a fuoco, della mira e delle 


condizioni ambientali di luce. Per co¬ 
prire distanze maggiori basta usare una 
fonte di luce più brillante. Il traslatore 
è un dispositivo ideale per dimostrare 
come avvengono le comunicazioni me¬ 
ni 0^ 



: 


Fig. 1 ‘ Quando la fotocellula sì trova dì fronte 
ad una luco debole, essa genera una bassa ten¬ 
sione e fa In modo die i transistori conduca¬ 
no ed inoltre eccitino il ricevitore acustico. 
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diante luce, come funzionano le foto¬ 
cellule, e qual è Tazione amplificatrice 
di un transistore. 

Come funziona - Nella fig. 1 è rappre¬ 
sentato il circuito del traslatore il quale, 
in questa applicazione, esplica le fun¬ 
zioni di un ricevitore. Si tratta di un 
amplificatore a due transistori diretta- 
mente accoppiati, che funziona come un 
interruttore per mettere in azione il ri¬ 
cevitore acustico quando una luce col¬ 
pisce la fotocellula al silicio. 

In presenza di luce, la cellula emette 
una piccola tensione (fino a circa 0,4 V 
da 10 mA a 16 mA in pieno sole) e 
polarizza direttamente Ql. Il transistore 
Q1 conduce attraverso la giunzione ba¬ 
se-emettitore di Q2 e polarizza diretta- 
mente Q2, il quale conduce ed eccita il 
ricevitore acustico. Il resistere Ri ser¬ 
ve come limitatore di corrente. 



Questo tipo di circuito può azionare sia 
un oscilloscopio per esercitazioni telegra¬ 
fiche, sia un relè, sia un cicalino. Il 
ricevitore acustico impiegato in questo 
dispositivo richiede una piccola corrente 
e necessita di un numero minimo di 
componenti ; la sua frequenza è di 
2.500 Hz ed è sufficientemente forte 
per la maggior parte delle applicazioni. 


Fig, 2 - II tubo dì cartone e la fotocellula possono 
essere bloccati al loro posto mediante staffe, op¬ 
pure incoilati nella loro sede con colla comune. 


MATERIALE OCCORRENTE 

= batteria da 9 V 
= fotocellula 

= transistore 2N170 (o tipo equivalente) 
Q2 = transistore 2N186A (o tipo equivalente) 

RI = resistere da 120 O - 0,5 W. 

SI = interruttore unipolare 

1 ricevitore acustico (ad esemplo II tipo Sonalert 
SC-828 della Newark Electronics Co.) 

1 custodia da 12,5 x 5 x 5 cm 
1 tubo di alluminio del diametro di 3 cm, lungo da 
15 cm a 30 cm 

1 lampada per segnalazioni od altra fonte di luce 
ben focalizzata 

1 tavoletta dì materia plastica perforata 

Viti, dadi, filo per saldare, filo per collegamenti e 
minuterie varie 
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Fig. 3 - In luogo del telaietto perforato si può 
usare una basetta di ancoraggio sìstemabile su 
una delle larghe pagliette di ancoraggio del 
ricevitore acustico; la disposizione delle parti 
e dei collegamenti non è comunque critica. 


Il trasmettitore può essere costituito da 
qualsiasi fonte di luce bene focalizzata 
e tale da poter essere accesa e spenta 
facilmente. Infiniti sono i sistemi che 
si possono adottare per realizzare un 
lampeggiatore; si può coprire la fonte di 
luce con un filtro infrarosso in modo da 
rendere la luce non visibile, oppure 
sistemare una lente di fronte alla luce 
per intensificarne il fascio od ancora 
collocare un lungo tubo di cartone di 
fronte alla luce in modo da ottenere 
un fascio assai stretto, rendendo Punita 
estremamente direzionale. 

Costruzione - Tutti i componenti del 
traslatore, compresa la batteria, sono si¬ 
stemati in una custodia delle dimensioni 
di 12,5 X 5 X 5 cm {fig. 2). Al centro di 
un lato della custodia praticate un foro 
da 2,5 cm di diametro in cui troverà 
posto il ricevitore acustico, ed al centro 
del lato opposto un altro foro che si 
adatti alle dimensioni ed alla forma 


della fotocellula. Lfinterruttore (Si) ed 
il foro per il tripode possono essere 
disposti nei punti indicati nelle foto o 
dove si ritiene più opportuno. La bat¬ 
teria si può sistemare tramite un porta- 
batteria o per mezzo di uno spezzone 
di nastro. 

Un terminale del ricevitore acustico vie¬ 
ne usato per sostenere una piccola tavo¬ 
letta di materia plastica perforata, sulla 
quale vengono montati i due transistori 
ed il resistere RI {fig. 3). Il valore del 
resistere RI può essere compreso tra 
80 n e 150 H; praticamente qualsiasi 
tipo di transistori a basso segnale può 
essere usato in luogo di quelli impiegati 
nel prototipo, purché uno sia di tipo 
n-p-n e Taltro di tipo p-n-p. 

Per aumentare la sensibilità, si può 
usare una fotocellula S3M in luogo della 
SlM. Si possono inoltre aumentare la 
sensibilità ed il campo di azione, appli¬ 
cando una tensione di pK>larizzazione alla 
fotocellula; collegate un potenziometro 
da 50 kn tra il terminale positivo ed il 
terminale negativo della batteria; stac¬ 
cate il collegamento tra PCI e Temetti- 
tore di Ql e collegate il terminale li¬ 
bero di PCI al terminale centrale del 
potenziometro. 

Di fronte alla fotocellula montate un 
tubo di lunghezza compresa fra 15 cm 
e 30 cm per evitare che le luci ambien¬ 
tali ne alterino il funzionamento. Può 
servire perfettamente allo scopo un tubo 
di alluminio o di cartone, del diametro 
di 3 cm, tinteggiato internamente di 
nero. Per tenere fermi al loro posto il 
tubo e la fotocellula usate colla comune. 
Per usare il traslatore montatelo sempli¬ 
cemente su un tripode ed allineatelo 
con il lampeggiatore. ★ 
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DI NOVITÀ 


IN QUESTA RUBRICA SONO ILLUSTRATI COMPONENTI E DISPOSITIVI ELETTRONICI, DI 
RECENTE FABBRICAZIONE, I QUALI PRESENTANO PARTICOLARITA’ POCO NOTE OD INSOLITE. 
SI OFFRE IN TAL MODO Al LETTORI LA POSSIBILITÀ’ Di CONOSCERE COME SONO 
COSTITUITI E COME SI UTILIZZANO GLI ULTIMI PRODOTTI DELL’ELETTRONICA. TALVOLTA 
PRIMA ANCORA CHE QUESTI NUOVI PRODOTTI SIANO REPERIBILI IN COMMERCIO. 


SCATOLE CON 10 RESISTENZE 



1 a ditta statunitense Clarostat Mfg. Co. ha 
realizzata una serie di scatole, contenenti 
ciascuna dieci resistenze, denominata Claro-Decs; 
queste scatole sono disponibili in sette diverse 
gamme di valori: da 0,112 a 0,912; da 112 a 
9 0; da 1012 a 90 12; da 10012 a 90012; da 
1.000 12 a 9.000 12; da 10 kl2 a 90 kl2; da 
100 kl2 a 900 kl2. I valori di corrente nominale 
sono compresi tra 1 mA e 1A a seconda della 
gamma del valore di resistenza. Tutti questi 
resistori sono a filo ed hanno tolleranze com¬ 
prese fra ri% ed il 5%, con potenza nominale 
fino a 2 W. 

Ciascuna scatola è sistemata in una custodia di 
plastica grigia sulla quale è riportato lo schema 
del circuito, i moltiplicatori di resistenza e la 
corrente nominale. Le connessioni airunità sono 
effettuate tramite pagliette di ancoraggio. Que¬ 
ste scatole possono essere agganciate fra loro per 
mezzo di giunzióni a maschio e femmina: in tal 
modo e possibile ottenere qualsiasi valore di 
resistenza desiderato. 


RELÈ ECONOMICI 
PER USI SPERIMENTALI 



1 a ditta Alien Organ Company ha realizzato 
una nuova serie di relè a dieci poli, di 
costo assai ridotto, i quali possono essere usati in 
decine di circuiti o dispositivi sperimentali, quali 
contatori elettromeccanici, ed in circuiti di me¬ 
moria. Ad esempio, si può usare una serie di 
questi relè per accendere un dispositivo digitale 
sistemato a qualsiasi altezza compresa fra 2 cm 
e 2,50 m. I relè sono di tipo ad apertura singola 
e sono dotati di bobine da 12 V c.c. le quali 
dissipano 1,6 W. I contatti hanno un viore 
nominale di 0,5 A fino a 100 V. Poiché i con¬ 
tatti sono tutti allineati, queste unità sono par¬ 
ticolarmente adatte per applicazioni in circuiti 
stampati. Tutte le connessioni sono in rame e 
sono effettuate attraverso occhielli praticati in 
una tavoletta a circuito stampato. 
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CAMBIO registratore giappone¬ 
se transistorizzato, compieto di 
bobine e microfono, alimentato 
da tre comuni batterìe reperibili 
ovunque, dimensioni cm 20x11x7, 
con registratore in buone condi¬ 
zioni, completo di bobina e mi¬ 
crofono, alimentato a corrente 
alternata, voltaggio universale. 
Scrivere ad 'Angelo Amendola, 
via San Rocco, Fiumefreddo 
Bruzio [Cosenza). 

• 

CERCO un amplificatore da 8 W 
oppure uno stereofonico da 
8 W + 8 W. Acquisterei una cop¬ 
pia di ricetrasmettitori a transi¬ 
stori con portata di 2 km o 
più. Vendo trasformatore alimen¬ 
tazione H 189 primario universa¬ 
le: secondario AT 280 + 280 

BT 6,3 + 6,3 - 75 mA. Scrivere 
a Bartolo Chìabrando, Ospeda¬ 
le Civile. Saluzzo (Cuneo). 

• 

VENDO al migliore offerente un 
apparecchio radio MA-MF auto- 
costruito. in piena efficienza e 
completo di mobile e giradischi 
"Philips” a quattro velocità. Cer¬ 
co amplificatore Lafayette PK-544 
a cinque transistori per il mi¬ 
crofono tubolare di cui al n. 11 
del novembre 1964 di Radiorama. 
Offerte e richieste a Giulio Ci- 
faldi, Rampa Cassitto 4, Lucerà 
(Foggia). 

• 

CERCO seria ditta che offra 
montaggi radio, giradischi, am¬ 
plificatori, ecc. non troppo com¬ 
plicati. Indirizzare a Ronf>eo Mon- 
tecchio, via Stancavacca 9, Goz¬ 
zano (Novara). 

• 

SVENDO valvole nuove anche 
professionali ed altro materiale 
elettronico a prezzo di liquida¬ 
zione causa cambio attività. Scri¬ 
vere a Renzo Guasconi, via Fe¬ 
ruta 76, Milano. 


OCCASIONI! 


CAUSA realizzo vendo bellissi¬ 
mo HI-FI,, mobile rifinito in for¬ 
mica, compreso altoparlante 
Isophon mod. PH 2132E, doppio 
con filtri per il taglio delle fre¬ 
quenze, potenza 10 W. Risposta 
freq. 35-:-17.000 Hz, imp. 4 fi, 
valore L. 60.000 cedo L. 29.000. 
Amplificatore Geloso G 203 HF, 
freq. 20-^20.000 Hz, 11 W, prez¬ 
zo listino L. 32.000, cedo a 
L. 19.000. Il materiale è nuovis¬ 
simo e garantito. Per accordi 
scrivere ad Angelo Tamburini, 
via Spontini 15, Riccione (Forlì). 

• 

CERCO amplificatore BF stereo- 
fonico d'alta fedeltà (HI-FI) con 
una potenza non Inferiore al 
15 W per canale, sia a valvole 
sia a transistori, anche usato 
ma che sia seminuovo, completo 
di contenitore, filtro antirombo 
e filtro antifruscio (che non sia 
autocostruito), preferibilmente 
americano. Inviare offerte a 
Gianfranco Canepuccla, vìa An¬ 
tonio Baldissera 61 int. 15, Roma. 


LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI¬ 
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA¬ 
TUITE E NON DEVONO SUPERARE 
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA¬ 
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA¬ 
DIOTECNICO. PROPOSTE IN GENE- 
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN¬ 
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA¬ 
TE LE LETTERE NON INERENTI AL 
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVh 
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO¬ 
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A 
«RADIORAMA. SEGRETERIA DI RE¬ 
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN¬ 
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO». 

LE RISPOSTE ALLE INSER¬ 
ZIONI DEVONO ESSERE 
INVIATE DI RETTAMENTE 
ALL'INDIRIZZO INDICATO 
SU CIASCUN ANNUN(:iO 

CERCO numeri 7-8/1962, 11/1963 
e 2/1964 delia rivista "Selezione 
Tecnica Radio TV". Indirizzare 
per accordi a G. Gosio, via Mag- 
gioli 6, Alessandria. 

• 

VENDO rasoio elettrico SM3-I 
Braum L. 7.000, oscillatore mo¬ 
dulato onde LMC L, 4.000, grup¬ 
po AF per oscillatore modulato 
L. 1.000, provavalvole ad emis¬ 
sione da unire al tester L. 5.000, 
radio nuova con tredici funzioni 
di valvole MA MF OC F in mo¬ 
bile economico L. 28.000, 20 dio¬ 
di L. 1.500, tosatrice nuova 
L. 1.800, madrevite nuova per 
tubi da 1/4 a 1' L. 7.000. Tutto 
ottimo e funzionante. Libri: "Cal¬ 
colo e costruzione dell’elettro¬ 
calamita " L. 750, " Insetticidi 
moderni ” L. 550, " Guida del- 
l’automobile " L. 550, " La po¬ 
tenza dello spirito ed i suoi 
segreti ” L. 2.950, e alcuni 
della collezione del libri di suc¬ 
cesso. Per accordi scrivere a 
Vincenzo Saracino, via P. Ra- 
vanas 46, Bitonto (Bari). 


INCONTRI 

CORRISPONDENZA SONORA - Studente universita¬ 
rio torinese desidera allacciare corrispondenza a 
mezzo nastro magnetico con giovani italiani e stra¬ 
nieri; corrisponde con qualsiasi Paese, in italiano ed 
in inglese, con qualsiasi velocità e diametro delle bo¬ 
bine. C/o geom. Franco Verrua, corso Lione 40, Torino. 
DESIDERO corrispondere, essendo un appassionato 
di radioelettronica e tecnica in genere, con tutti i 
giovani che si interessano dì tali cose, anche se 
prinoìpianti, per scambio di idee e per fondare un 
centro. Ennio Apolloni, via Anagnina 158, Grottafer¬ 
rata (Roma). 

DESIDEROSI di corrispondenza onde ampliare nostre 
conoscenze, rivolgiamo un invito a tutti gli Allievi 
della Scuola Radio Elettra. Lino Noro e C., via Pasu- 
bìo 12, Montecchìo Maggiore (Vicenza). 
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INDICE ANALITICO DI RADIORAMA 1966 

M = montaggio 


ACCENSIONE DEL MOTORE D'AUTO 

a transistori; n. 3 - marzo, pag. 7; (M] - n. 2 - feb¬ 
braio, pag. 37. 

ACCUMULATORE 

per uso domestico; n. 9 - settembre, pag. 45. 

ACCUMULATORI ALCALINI 

dì acciaio: n. 11 - novembre, pag. 26. 

ADAHATORE PER TRANSISTORI 

consigli utili; n. 6 - giugno, pag. 50. 

ADATTATORI PER PROBE 

consigii utiii; n. 10 - ottobre, pag. 46. 

AGENZIE MATRIMONIALI 

con sistemi eiettronici; n. 9 - settembre, pag. 30. 

ALIMENTATORE 

a 9 V ed a 12 V; n. 1 - gennaio, pag. 33. 
per apparecchi a transistori; (M) - n. 4 - aprile, 
pag. 28. 

ALLARME 

per auto; [M) - n. 2 - febbraio, pag. 56; (M) - n. 9 

- settembre, pag. 13. 

per luci d'auto; (M) - n. 7 - iugiio, pag. 30. 
per sorvegiianza di terreni; n. 11 - novembre, pag. 6. 
rivelatore di fumo; (M] - n. 3 - marzo, pag. 35. 
ultrasonico: (M) - n. 10 - ottobre, pag. 47. 

ALPHACOM 

calcolatore programmato per l'insegnamento; n. 6 - 
giugno, pag. 44. 

ALTA FEDELTÀ 

con circuiti a transistori; n. 7 - luglio, pag. 23. 
rassegna dei progressi negli ultimi dieci anni; n. 6 

- giugno, pag. 7. 

ALTOPARLANTE DI PROVA 

ad impedenze multiple, senza trasformatore; n. 3 - 
marzo, pag. 25. 

ALTOPARLANTI 

consigli utili; n. 7 - luglio, pag. 56. 
controllo della pressione; n. 3 - marzo, pag. 29. 
fasatura; n. 4 - aprile, pag. 44. 
stereofonici: n. 0 - agosto, pag. 34. 

AMPEX 

registratore televisivo: n. 4 - aprile, pag. 22. 

AMPLIFICATORE 

a transistori al silicio; n. 8 - agosto, pag. 29. 
audio, a tre stadi; n. 1 - gennaio, pag. 34. 

BF, in controfase: (M) - n. 5 - maggio, pag. 15. 
da 6 W; (M) - n. 5 - maggio, pag. 15. 
esterno, per autoradio: (M) - n. 10 - ottobre, pag. 61. 
FI, a 455 kFlz, modulo; n. 8 - agosto, pag. 55. 
per antenna UFIF; n. 1 - gennaio, pag. 55. 
per chitarra elettrica; (M) - n. 1 - gennaio, pag. 29. 
stereo, con due compactron; (M) - n. 1 - gennaio, 
pag. 57. 

AMPLIFICATORI 

fino a 100 W, a transistori; n. 9 - settembre, pag. 50. 


ANALIZZATORE AUTOMATICO 

di isotopi radioattivi: n. 1 - gennaio, pag. 47. 

ANALIZZATORE DI TEMPERATURE 

allarme: n. 11 - novembre, pag. 46, 

ANALIZZATORE UNIVERSALE 

da 10.000 n/V; (M) - n. 12 - dicembre, pag. 26. 

ANELLO FOTOSENSIBILE 

(M) - n. 11 - novembre, pag. 14. 

ANGOLO DI ARRESTO 

DELLE PUNTINE DI ACCENSIONE 

come misurarlo; n. 7 - luglio, pag. 62. 

ANODIZZATURA E PLACCATURA ELETTRICA 

n. 2 - febbraio, pag. 25. 

ANODIZZAZIONE 

processo; n. 2 - febbraio, pag. 30. 

ANTENNA 

a farfalla singola; n. 3 - marzo, pag. 59. 
a quadro svizzero, per 144 MFIz; (M) - n. 2 - feb¬ 
braio, pag. 22. 

logaritmica periodica; n. 3 - marzo, pag. 59. 
parabolica, per UFIF; n, 3 - marzo, pag. 56. 
per stazioni spaziali; n. 10 - ottobre, pag. 57. 
spezzata, consigli utili; n. 9 - settembre, pag, 26. 
telescopica, consigli utili; n. 7 - luglio, pag. 56. 
TV, il più alto supporto: n. 6 - giugno, pag. 54. 

TV, montaggio: n. 5 - maggio, pag. 49. 

TV, vari tipi, evoluzione; n. 11 - novembre, pag. 7. 
VHF, per TV a colori; n. 3 - marzo, pag. 59. 

ANTENNE 

norme per l'installazione; n. f2 - dicembre, pag. 23. 
UFIF, ricezione; n. 1 - gennaio, pag. 54. 
vari tipi; n. 3 - marzo, pag. 56. 

VHF, caratteristiche: n. 1 - gennaio, pag. 52. 

ANTIFURTO 

(M) - n. 5 - maggio, pag. 59. 

per autovetture: [M) - n. 2 - febbraio, pag. 56. 

ANTIINCENDIO 

(MJ - n. 5 - maggio, pag. 59. 

ANTIMONDO 

ipotesi: n. 6 - giugno, pag. 53. 

APPARECCHI ELETTRONICI 

nelle stazioni meteorologiche: n. 4 - aprile, pag. 7. 

APPARECCHI SANITARI 

per misure di pressione, temperatura e pulsazione, 
per neurochirurgia; n. 10 - ottobre, pag. 3. 

APPARECCHIATURA DIGITALE 

per l'insegnamento; n. 5 - maggio, pag. 24. 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

per migliorare le condizioni di volo; n. 11 - novem¬ 
bre, pag. 48. 

APPARECCHIO 

per dimostrare il funzionamento delle macchine elet¬ 
triche; n. 6 - giugno, pag. 62. 
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ARGOMENTI SUI TRANSISTORI 

rubrica; n. 1 - gennaio, pag. 32; n. 2 - febbraio, 
pag. 34; n. 3 - marzo, pag. 30; n. 4 - aprile, 
pag. 34; n, 5 - maggio, pag. 40; n. 6 - giugno, 

pag. 40; n. 7 - luglio, pag. 36; n. B - agosto, 

pag, 28; n. 9 - settembre, pag. 46; n. 10 - 

ottobre, pag. 32; n. 11 - novembre, pag. 40; 

n. 12 - dicembre, pag. 36. 

ARTRON 

neurone artificiale; n. 3 - marzo, pag. 55. 

ASSISTENZA AL VOLO 

dispositivo integrato; n. 1 - gennaio, pag. 22. 

ASTA PUBBLICA TELETRASMESSA 

dei quadri di Churchill; n. 6 - giugno, pag. 23. 

ATTENUATORE 

dl_ segnali TV; n. 9 - settembre, pag, 25. 
per evitare sovraccarichi, consigli utili; n, 9 - set¬ 
tembre, pag, 26. 

ATTREZZATURA VERSATILE 

per verifiche su auto; n. 10 - ottobre, pag. 54. 

ATTREZZI 

novità; n. 9 - settembre, pag. 52. 

ATTREZZO 

per dissaldare; n. 9 - settembre, pag. 52. 

ATTREZZO MAGNETICO 

con antenna d'auto, consigli utili; n. 4 - aprile, 
pag, 46. 

ATTREZZO VIBRANTE 

da un vecchio rasoio elettrico, consigli utili; n. 4 - 
aprile, pag. 46. 

AUTOMOBILINE SU PISTA 

controllo di velocità; n. 6 - giugno, pag. 35. 

AUTORADIO 

modello 2010 della PYE; n. 3 - marzo, pag. 41. 

AZZERAMENTO A PULSANTE 

per ohmmetro, consigli utili; n. 4 - aprile, pag. 46. 

BANCO DI LAVORO 

smontabile; n. 2 - febbraio, pag. 51. 

BASS REFLEX 

unità a resistenza acustica; n. 8 - agosto, pag. 56. 

BATITERMOGRAFO 

della General Motors; n. 5 - maggio, pag. 23. 

BATTERIA D'EMERGENZA 

consìgli utili; n. 11 - novembre, pag. 60. 

BATTERIA INESAURIBILE 

per voltmetro elettronico: n. 11 - novembre, pag. 23. 

BATTERIE 

supporto, consigli utili; n. 2 - febbraio, pag. 45. 

BILANCIAMENTO STABILE 

dei bracci fonografici; n. 2 - febbraio, pag. 61. 

BOBINE 

come proteggerle, consigli utili; n. 1 - gennaio, 
pag. 62. 

BRACCI FONOGRAFICI 

moderni; n. 2 - febbraio, pag. 60. 


CALCOLATORE ELETTRONICO 

a sei dati; n. 11 ■ novembre, pag. 39. 

nuovi tipi dì calcolatori: n. 12 - dicembre, pag. 35. 

per competizioni sportive: n. 5 - maggio, pag. 54; 

n. 11 - novembre, pag. 39, 
per la registrazione video; n. 3 - marzo, pag. 23. 

CALCOLATORE NUMERICO (DIGITALE) 

n. 1 - gennaio, pag. 20. 

Philips PR 8.000; n. 5 - maggio, pag. 54. 

CALCOLATORE PARLANTE 

n. 11 - novembre, pag. 39. 

CALIBRO SPECIALE 

per circuiti stampati; n. 9 - settembre, pag. 52. 

CAMERA FOTOGRAFICA 

automatica: n. 9 - settembre, pag. 46, 

CAMPANELLO ELETTRICO 

per sordi: n. 8 - agosto, pag, 6. 

CANCELLAZIONE DIFETTOSA 

delle registrazioni: n. 6 - giugno, pag. 25. 

CARBONE 

estrazione telecomandata; n. 6 - giugno, pag. 6. 

CARTA TRIDIMENSIONALE 

della Luna; n. 8 - agosto, pag. 40. 

CATODO (NUOVO) 

per tubi di potenza; n. 2 - febbraio, pag. 58. 

CAVI COASSIALI 

come fissarli ai circuiti stampati, consigli utili; n. 2 
- febbraio, pag. 45. 

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO 

con sistema elettronico; n. 5 - maggio, pag. 26. 

CENTRALE ELETTRICA 

nucleare, sala controllo; n. 10 - ottobre, pag. 23. 

CENTRO DI RADIOASCOLTO 

della Sylvanla; n. 3 - marzo, pag. 23. 

CHIAVE 

per non danneggiare i pannelli: n, 9 - settembre, 
pag. 53. 

CHITARRA ELETTRICA 

complesso da 15 W; [M] - n. 11 - novembre, pag. 32. 
modulo amplificatore: (M) - n. 1 - gennaio, pag. 29. 

CINEMATOGRAFIA DEI FENOMENI LENTI 

dispositivo elettronico della S.T.R,; n. ,4 - aprile, 
pag. 55. 

CINESCOPI 

come prolungarne la durata; n. 5 - maggio, pag. 33. 
prova e rigenerazione; (M) - n. 4 - aprile, pag. 39. 

CIRCUITI A COINCIDENZA 

con diodi tunnel: n. 11 - novembre, pag. 6. 

CIRCUITI INTEGRATI (INTEGRALI) 

novità: n. 8 - agosto, pag. 28. 

CIRCUITI MICROINTEGRATI 

per calcolatori; n. 8 - agosto, pag. 22. 

CIRCUITI MICROLOGICI 

planari, epitassiali; n. 4 - aprile, pag. 62. 
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CIRCUITI SPERIMENTALI 

evoluzione: n. 5 - maggio, pag. 7. 

CIRCUITI STAMPATI 

come costruirli professionalmente: n. 9 - settembre, 
pag. 18. 

CITOFONO 

a quattro transistori: n. 4 - aprile, pag. 35. 

CODICE MORSE 

sistema audiovisivo per l'insegnamento del c.m.; 
n. 5 - maggio, pag. 23. 

COLLEGAMENTI RADIO 

con stazioni lontane; n, 8 - agosto, pag. 20. 

COMANDO 

per trenino elettrico; (M] - n. 6 - giugno, pag. 15. 

COMMUTATORE DI CANALE 

per trasmettitori, consigli utili; n. 8 - agosto, pag. 60. 

COMPACTRON 

impiego in amplificatore stereo; (M) - n. 1 - gen¬ 
naio. pag 57. 

COMPARATORE DIFFERENZIALE INTEGRALE 

ad alta velocità; n. 6 - giugno, pag. 59, 

COMPLESSO DA 15 W 

per chitarra elettrica; [M) - n. 11 - novembre, 
pag. 32. 

COMPLESSO DI RIVERBERAZIONE 

per casa e auto; (M) - n. 8 - agosto, pag. 41. 

COMPRESSORE ARMONICO 

per l'ascolto rapido di registrazioni; n. 11 - novem¬ 
bre, pag. 6. 

COMUNICAZIONI 

via satellite sìncrono; n. 2 - febbraio, pag. 32. 

CONDENSATORI 

di nuovo tipo; n. 11 - novembre, pag. 57. 
sensibili alla temperatura: n. 4 - aprile, pag. 47. 

CONDUTTORI PLASTICI 

n. 10 - ottobre, pag. 42. 

CONNETTORI 

per telai sperimentali; n. 5 - maggio, pag. 9. 

CONSIGLI UTILI 

rubrica; n. 1 - gennaio, pag. 62; n. 2 - febbraio, 
pag. 45; n. 3 - marzo, pag. 46; n. 4 - aprile, 
pag. 46; n. 5 - maggio, pag. 44; n. 6 - giugno, 
pag. 50; n. 7 - luglio, pag. 56; n. 8 - agosto, 
pag. 60: n. 9 - settembre, pag. 26; n. 10 - ottobre, 
pag. 46; n. 11 - novembre, pag. 60. 

CONTROLLI DEI CIRCUITI A TRANSISTORI 

precauzioni: n. 1 - gennaio, pag. 32. 

CONTROLiO AUTOMATICO 

del traffico aereo; n. 2 - febbraio, pag. 31. 

CONTROLLO CENTRALIZZATO 

n. 11 - novembre, pag. 63. 
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CONTROLLO DI ANNAFFIATOI 

(M) - n. 5 - maggio, pag. 61, 

CONTROLLO DI LIVELLO 

dei liquidi; (M] - n. 5 - maggio, pag, 60. 

CONTROLLO DI TONO 

ad alta fedeltà; n. 10 - ottobre, pag. 33. 

CONTROLLO DI UMIDITÀ 

(M) - n. 5 - maggio, pag. 61. 

CONTROLLO DI VELOCITÀ 

per automobiline su pista; (M] - n. 6 - giugno, 
pag. 35. 

CONTROLLO ELETTRONICO 

per paralitici: n. 7 - luglio, pag. 6. 

CONTROLLO FOTOELETTRICO 

(M) - n. 4 - aprile, pag. 13. 

CONTROLLO RADIO 

(M) - n. 5 - maggio, pag. 62. 

CONVERSIONE DEL CALORE 

in energia elettrica; n. 4 - aprile, pag. 6. 

CONVERTITORE ELEVATORE CC - CC 

a transistore; n. 2 - febbraio, pag. 34. 

CORRENTE INVERSA 

per la protezione di uno scafo galleggiante: n. 10 - 
ottobre, pag. 63. 

CRIOMAGNETE 

della NASA; n. 5 - maggio, pag. 23. 

CUFFIE PIÙ CONFORTEVOLI 

consìgli utili; n. 8 - agosto, pag. 60. 

CUSTODIA PER ALTOPARLANTI 

economica; (M) - n. 5 - maggio, pag. 47. 

DIFFUSORE ACUSTICO 

economico: (M) - n. 4 - aprile, pag. 51. 

DIODI 

al silicio, come si usano; n. 1 - gennaio, pag. 26. 
quiz; n. 4 - aprile, pag. 18. 

DIODO AD EFFETTO VALANGA 

al silicio, Read; n. 10 - ottobre, pag. 32. 

DISCHI DI CONTROLLO 

di sistemi stereo; n. 10 - ottobre, pag. 43. 

DISPOSITIVI A TEMPO DI TRANSITO 

n. 10 - ottobre, pag. 33. 

DISPOSITIVO ALL’ARSENIURO DI GALLIO 

n. 10 - ottobre, pag. 32. 

DISPOSITIVO DI CONTROLLO 

per materie plastiche; n. 1 - gennaio, pag. 56. 

DISPOSITIVO DI LETTURA 

del codice Morse; n. 3 - marzo, pag. 55. 

DISPOSITIVO DI PROVA RC 

(M) - n. 9 - settembre, pag. 54. 

DISPOSITIVO INTEGRATO 

per assistenza ai volo; n. 1 - gennaio, pag. 22. 
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DISPOSITIVO PER FAR ABBOCCARE I PESCI 

n. 9 - settembre, pag. 58. 

DISTORSIONE 

misura; n. 1 - gennaio, pag. 35. 

EARLY BIRO 

satellite per radiocollegamenti fra Europa e Stati 
Uniti: n. 2 - febbraio, pag. 20. 

EFFETTO MÒSSBAUER 

apparecchiatura di studio dell'effetto M.; n. 4 - 
aprile, pag. 24. 

ELABORATORE DI DATI 

campi di applicazione; n. 11 - novembre, pag. 44. 

per l’esame automatico del sangue: n. 12 - dicembre, 
pag. 19. 

per la marina; n. 4 - aprile, pag. 20. 

ELDO 

programmi spaziali europei; n. 4 - aprile, pag. 32; 
n. 8 - agosto, pag. 37. 

ELETTROCARDIOGRAFO 

cardiopan 531; n. 7 - luglio, pag. 6. 

ELETTROCHIMICA 

quiz; n. 10 - ottobre, pag. 14. 

ELETTRONICA 

alla fiera mondiale di New York; n. 2 - febbraio, 
pag. 7. 

ELETTRONICA DEL TRANSISTORE 

recensione del libro di V. Banfi; n. 3 - marzo, pag. 39. 

ELETTRONICA E MEDICINA 

n. 6 - giugno, pag. 28; n. 7 - luglio, pag. 6; n. 10 - 
ottobre, pag. 3; n. 12 - dicembre, pag. 3. 

ELETTRONICA NELLO SPAZIO 

rubrica: n. 1 - gennaio, pag. 43; n. 2 - febbraio, 
pag. 52; n. 4 - apriie, pag. 31; n. 5 - maggio, 
pag. 29; n. 6 - giugno, pag. 30; n. 8 - agosto, 
pag. 37; n. 9 - settembre, pag. 37; n. 10 - ottobre, 
pag. 56. 

ELETTROSTATICA - CORRENTE CONTINUA - MA¬ 
GNETISMO 

recensione del VI voi. del "Trattato di fisica speri¬ 
mentale” di Fleury e Mathieu - ed. Zanichelli; 
n. 8 - agosto, pag. 25. 

EQUIVALENZE SEMPLIFICATE 

consigli utili; n. 9 - settembre, pag. 26. 

ESPOSIZIONE VIAGGIANTE 

della ditta Pye Ecko; n. 7 - luglio, pag. 60. 

ESTRAZIONE DEL CARBONE 

telecomandata; n. 6 - giugno, pag. 6. 

EUROPA I 

programma Eldo; n. 4 - aprile, pag. 32. 

FASATURA DEGLI ALTOPARLANTI 

n. 4 - aprile, pag. 44. 

FASCI ELETTRONICI 

impiego nella miniaturizzazione; n. 1 - gennaio, 
pag. 7. 


FASOMETRO A TRANSISTORI 

n. 11 - novembre, pag. 47. 

FILI 

come ritorcerli, consigli utili; n. 7 - luglio, pag. 56. 

FILTRI CERAMICI 

in sostituzione dei trasformatori: n. 6 - giugno, 
pag. 56. ' 

FLASH 

azionato a distanza: n. 9 - settembre, pag. 43. 

FONOMETRO 

professionale; n. 4 - aprile, pag. 27. 

FORNI 

per l’essiccazione dei cavi coassiali: n. 10 - ottobre, 
pag. 22. 

FOTOCELLULA 

a raggi infrarossi; n. 8 - agosto, pag. 54. 
per conteggio dei piccoli oggetti, consigli utili; n. 5 
- maggio, pag. 44. 

FOTOGRAFIA 

con l’ausilio degli ultrasuoni; n. 7 - luglio, pag. 6. 

FOTOGRAFIE DI MARTE 

trasmesse dal Mariner IV; n. 2 - febbraio, pag. 54. 

FOTOGRAFIE RAVVICINATE 

di montaggi elettronici: n. 11 - novembre, pag. 61. 

FOTOTREMULO 

circuito per speciali effetti sonori; n. 3 - marzo, 
pag. 30. 

FREQUENZE INCOGNITE 

quiz; n. 6 - giugno, pag. 14. 

GALLERIA TRANSONICA 

quadro di controllo; n. 1 - gennaio, pag. 21. 

GENERATORE A DENTE DI SEGA 

a transistore: n. 7 - luglio, pag. 37. 

GENERATORE DI IMPULSI 

(M) - n. 9 - settembre, pag. 27. 

GENERATORE ELETTROSTATICO 

[M] - n. 11 - novembre, pag. 51. 

GENERATORE TERMOELETTRICO 

a combustione nucleare: n. 5 - maggio, pag. 29. 

GENERATORI BF 

n. 7 - luglio, pag. 28. 

GENERATORI TERMOELETTRICI 

a gas; n. 1 - gennaio, pag. 56. 

GIRADISCHI 

a 33 giri, consigii utili; n. 7 - luglio, pag. 56. 
come eliminare le vibrazioni, consigli utili; n. 6 - 
giugno, pag. 50. 

GRAFICO 

conversione di frequenze in metri; n. 12 - dicembre, 
pag. 34. 

GRUPPO DI COMANDO 

della Jackson Brothers: n. 2 - febbraio, pag. 58. 
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HYDRONIC 

nuovo metodo di trasmissione: n. 9 - settembre, 
pag. 6; n. 10 - ottobre, pag. 55. 

IMPIANTO ELEmiCO DELLE AUTO 

protezione: n, 5 - maggio, pag. 19. 

INCAPSULATRICE 

in vuoto: n. 2 - febbraio, pag. 59. 

INDICATORE DI LIVELLO 

circuito: n. 8 - agosto, pag. 53. 

INDICATORE DI VIBRAZIONI 

per il controllo degli impianti: n. 11 - novembre, 
pag. 45. 

INDICATORE ELETTRONICO 

di spostamenti; n. 2 - febbraio, pag. 18. 

INDICATORE MOBILE 

per trasmettitori: (M) - n. 7 - luglio, pag. 17. 

INDICATORE STRADALE 

di Velocità: n. 2 - febbraio, pag. 32. 

INDICATORI DI ORARI 

utilità; n. 3 - marzo, pag. 47. 

INDUHANZA DELLE BOBINE 

consigli utili; n. 5 - maggio, pag. 44. 

INIETTORE DI SEGNALI 

a transistori: n. 6 - giugno, pag. 41. 

INNESTO A PRESSIONE PER TERMINALI 

consigli utili; n. 1 - gennaio, pag. 62. 

INSEGNAMENTO 

con apparecchiature digitali: n. 5 - maggio, pag. 24. 
con TV a circuito chiuso e macchine per insegnare: 

n. 12 - dicembre, pag. 6. 
con un calcolatore: n. 6 - giugno, pag. 44. 

INTERRUnORE A DISTANZA 

per registratore: n. 6 - giugno, pag. 24. 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

(M) - n. 4 - aprile, pag. 13. 

INTERRUTTORE DI POTENZA 

n. 10 - ottobre, pag. 60. 

INTERRUTTORE TERMICO 

di basso costo; n. 2 - febbraio, pag. 58. 

INTERRUTTORI A SEMICONDUTTORI 

ad alta velocità; n. 10 - ottobre, pag. 60. 

INTERRUTTORI TERMICI 

eliminazione dei gas resìdui; n. 9 - settembre, 
pag. 16. 

ISOLATORI DI COMPONENTI 

consigli utili; n. 3 - marzo, pag. 46. 

JUKE BOX 

portatile: n. 7 - luglio, pag. 20. 

KLYSTRON 

miniatura; n. 10 - ottobre, pag. 60. 

LABORATORIO 

linguistico: n. 5 - maggio, pag. 22. 
per ricerche relative all'alta tensione; n. 7 - luglio, 
pag. 20. 


LAMPADA FLUORESCENTE 

in corrente continua; (M) - n. 3 - marzo, pag. 52. 

LAMPADA PORTATILE 

a raggi ultravioletti; n. 11 - novembre, pag. 56. 

LAMPADINA A SEMICONDUTTORE 

nuova sorgente di luce; n. 11 - novembre, pag. 3. 

LAMPEGGIATORE 

di emergenza: n. 1 - gennaio, pag. 63. 

LAMPEGGIATORE STROBOSCOPICO 

a transistori: n. 6 - giugno, pag. 23. 

LANCON 

trasmettitore tascabile; n. 7 - luglio, pag. 21. 

LASER 

e telecomunicazioni: n. 11 - novembre, pag. 24. 
per ottenere anelli d'interferenza; n. 1 - gennaio, 
pag. 20. 

per tagliare e saldare metalli; n. 12 - dicembre, 
pag. 21. 

LETTURA DEL CODICE MORSE 

dispositivo: n. 3 - marzo, pag. 55. 

LEZIONI 

attraverso normali circuiti telefonici: n. 3 - marzo, 
pag. 22. 

LIMITATORI E TOSATORI 

quiz; n. 2 - febbraio, pag. 12. 

LUBRIFICANTI 

per impieghi spaziali; n. 9 - settembre, pag. 37. 

MACCHINA PER FOTOGRAFIE RAVVICINATE DI 
MONTAGGI ELETTRONICI 

n. 11 - novembre, pag. 61. 

MACCHINA SALDATRICE 

n. 1 - gennaio, pag. 21. 

MACCHINA UTENSILE 

a fascio elettronico: n. 1 - gennaio, pag. 9. 

MACCHINE FOTOGRAFICHE 

automatiche: n. 9 - settembre, pag. 46. 

MAESTRO ELETTRONICO 

nuovo metodo d'insegnamento; n. 4 - aprile, pag. 6. 

MANICI 

consìgli utili; n. 2 - febbraio, pag. 45. 

MANOPOLA D'EMERGENZA 

consigli utili; n. 8 - agosto, pag. 60. 

"MARCO POLO" 

ricevitore portatile; n. 3 - marzo, pag, 40. 

MARK V 

nuova telecamera: n. 2 - febbraio, pag. 21. 

MASCHERAMENTO DEI FORI NEI TELAI 

consigli utili; n. 1 - gennaio, pag. 62. 

MATEMATICA ELEmONICA 

quiz; n. 5 ■ maggio, pag, 14. 

MATERIALI FERROMAGNETOELETTRICI 

n. 8 - agosto, pag. 6. 
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MATERIALI PLASTICI 

conduttori di elettricità: n. 10 - ottobre, pag, 42. 

MEDICINA ED ELETTRONICA 
ved. ELETTRONICA E MEDICINA 

MEGAFONO 

a transistore; n. 1 - gennaio, pag, 32. 

MI^MORIE IBM 

n. 10 * ottobre, pag. 22. 

MEMORIE POTENZIATE 

per i progetti Gennini ed Apollo: n. 9 - settembre, 
pag. 38. 

METALLI 

per veicoli spaziali: n. 8 - agosto, pag. 39. 

METODO DIDATTICO 

di una scuola inglese; n. 9 - settembre, pag. 16. 

METRONOMO 

per camera oscura; (M] - n. 5 - maggio, pag. 27. 

MICROCHIRURGIA 

su cellule vive; n. 8 - agosto, pag. 6. 

MICROCOMPARATORE 

Mitronic; n. 2 - febbraio, pag. 18. 

MICROFONO SPECIALE 

per ambienti rumorosi; n. 9 - settembre, pag. 44. 

MICROFONO TRASMETTITORE 

a transistori; n. 2 - febbraio, pag. 36; n. 3 - marzo, 
pag. 34. 

MICROSCOPIO ELETTRONICO 

con microanalizzatore: n. 6 - giugno, pag. 22. 

Me Arthur: n, 5 - maggio, pag. 20. 
stereoscopico; n. 8 - agosto, pag. 24. 

MICROTELEVISORE 

da 5 pollici: n. 3 - marzo, pag. 55. 

MINIATURIZZAZIONE 

dei radar; n. 4 - aprile, pag. 6, 

verso l'infinitamente piccolo; n. 1 - gennaio, pag, 7. 

MINIORGANO 

a transistori: [M) - n. 9 - settembre, pag. 41. 

MISCELATORE - PREAMPLIFICATORE 

per usi generali: n. 8 - agosto, pag. 31. 

MISURATORE DI CAMPO 

(M) - n. 7 - luglio, pag, 17. 
a ponte: n. 2 - febbraio, pag. 35. 

MISURATORE DI CAMPO E DI ASSORBIMENTO 

(M) - n. 7 - luglio, pag. 53. 

MISURATORE DI RIFLESSI 

(M) - n. 8 - agosto, pag. 15. 

MISURATORI DI SEGNALE 

n. 10 - ottobre, pag. 38. 

-MITRONIC 

microcomparatore; n. 2 - febbraio, pag. 18. 


MODULI 

a transistori unigiunzione; n. 3 - marzo, pag. 30. 
ad innesto: n. 5 - maggio, pag. 45. 

MODULO AMPLIFICATORE 

per chitarra elettrica: (M) - n. 1 - gennaio, pag. 29. 

MODULO UJTO 

impieghi: n. 3 - marzo, pag, 32. 

MOLTIPLICATORE ELETTRONICO 

a canale: n. 1 - gennaio, pag. 43. 

MONITORE AUDIO 

ad un transistore: n. 3 - marzo, pag. 29. 

MONUMENTO PER UNA VALVOLA TRASMITTENTE 

n. 11 ' novembre, pag. 22. 

MORSETTO A MANO 

consigli utili; n. 4 - aprile, pag. 46, 

MOS FET 

transistore ad effetto di campo; n. 6 - giugno, 
pag. 43. 

MÒSSBAUER 

effetto: n. 4 - aprile, pag. 24. 

MOTORE A VAPORE 

per trasmettitore dilettantistico; n. 2 - febbraio, 
pag. 14. 

MOTORE D’AUTO 

accensione a transistori: [M) - n. 2 - febbraio, 
pag. 37; n. 3 - marzo, pag. 7. 

MOTORE IONICO 

n. 8 - agosto, pag. 6. 

NASTRI MAGNETICI 

come si controllano: n. 7 - luglio, pag. 22. 

NEUTRONE ARTIFICIALE 

Artron; n. 3 - marzo, pag. 55. 

NICHELATURA ELETTRICA 

n. 2 - febbraio, pag. 28. 

NOTIZIE IN BREVE 

rubrica; n. 1 - gennaio, pag. 56; n. 2 - febbraio, 
pag. 32; n. 3 - marzo, pag. 55; n. 4 - aprile, pag. 6; 
n. 5 - maggio, pag. 23; n. 8 - agosto, pag. 6; n. 11 
- novembre, pag. 6. 

NOVITÀ IN ELETTRONICA 

rubrica: n. 1 - gennaio, pag. 20; n. 2 - febbraio, 
pag. 20; n. 3 - marzo, pag. 22; n. 4 - aprile, pag. 20; 
n. 5 - maggio, pag. 20; n. 6 - giugno, pag. 22: 
n. 7 - luglio, pag. 20: n. 8 - agosto, pag. 22; n. 9 - 
settembre, pag. 16; n. 10 - ottobre, pag. 22; n. 11 - 
novembre, pag. 24; n. 12 - dicembre, pag. 20. 

NOVITÀ LIBRARIE 

n. 8*- agosto, pag. 25. 

NUBI 

registrazione della loro altezza; n. 4 - aprile, pag. 7. 
ONDE CORTE 

radiodiffusione; n. 1 - gennaio, pag. 37. 

ORGANO 

a transistori; (M) - n. 9 - settembre, pag. 41. 
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OSCAR III 

satellite dilettantistico; n. 1 - gennaio, pag. 45. 

OSCILLATORE 

a frequenza variabile: n. 6 - giugno, pag. 40. 
a modulazione di base; n. 5 - maggio, pag. 41. 
con transistore unigiunzione (LUTO]; n. 3 - marzo, 
pag. 31. 

OSCILLOSCOPIO 

a semiconduttori: n. 9 - settembre, pag. 47. 
calibratore a stato solido; (M] - n. 12 - dicembre, 
pag. 15. 

OSCILLOSCOPIO RF 

a doppio raggio catodico: n. 4 - aprile, pag. 26. 

OSCURATORE 

per lampade survoltate: n. 6 - giugno, pag. 60. 
RCA; n. 9 - settembre, pag. 57. 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

in orbita; n, 6 - giugno, pag. 34. 

OTTURATORE 

automatico, per camera fotografica; n. 9 - settem¬ 
bre, pag. 46, 

PALETTO D’ANTENNA 

montaggio verticale, consigli utili; n. 3 - marzo, 
pag. 46. 

PANNELLI 

come prepararli; n, 4 - aprile, pag. 48. 

PHONOVID 

per la riproduzione su Videodisc; n. 3 - marzo, 
pag. 23. 

PIEDISTALLI 

per fusibili, consigli utili; n. 3 - marzo, pag. 46. 

PILA A COMBUSTIBILE 

a carbone: n. 2 - febbraio, pag. 32. 
ad elettrolita solido; n. 5 - maggio, pag. 29. 
al disiliciuro di ferro: n. 4 - aprile, pag. 6. 

PILA (NUOVA) 

per apparecchi acustici: n. 11 - novembre, pag. 56. 

PILE 

dimensioni: n. 12 - dicembre, pag. 41. 

PILE DA TORCIA 

consigli utili: n. 10 - ottobre, pag. 46. 

PINZE 

per tagliare e piegare; n. 9 - settembre, pag. 53. 

PINZETTE A MOLLA 

consigli utili; n. 1 - gennaio, pag. 62. 

PLACCATURA ELETTRICA 

n, 2 ' febbraio, pag. 28, 

PLASMONIC 

nuovo metodo di trasmissione: n. 9 - settembre, 
pag. 6; n. 10 - ottobre, pag. 55. 

PLUMBICON 

tubo per telecamera; n. 4 - aprile, pag. 45. 

POSTA ELETTROMAGNETICA 

n. 11 - novembre, pag. ^ 


PRECAUZIONI 

nei controlli e nelle riparazioni degli apparecchi a 
transistori; n. 1 - gennaio, pag. 32. 

PRESSIONE DEGLI ALTOPARLANTI 

controllo; n. 3 - marzo, pag. 29. 

PREVISIONI DEL TEMPO 

con il calcolatore Comet; n, 8 - agosto, pag. 22. 

PRODOTTI NUOVI 

rubrica: n. 2 - febbraio, pag. 58; n. 5 - maggio, 
pag, 48; n. 9 - settembre, pag. 44; n. 10 - ottobre, 
pag. 60; n 11 - novembre, pag. 56. 

PRODUZIONE ESTERA PER IL MERCATO ITALIANO 

n. 3 - marzo, pag. 40. 

PROLUNGHE PER MONTAGGI SPERIMENTALI 

consigli utili; n 4 1 - gennaio, pag. 62, 

PROTEZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLE 
AUTO 

n. 5 - maggio, pag. 19. 

PROVACINESCOPI 

(M) - n. 4 - aprile, pag. 38. 

PROVACIRCUITI A SOSTITUZIONE 

(M) - n. 9 - settembre, pag, 54; (M) - n. 10 - 
ottobre, pag. 24. 

PROVADIODI 

con lampadina spia (e oscilloscopio); n. 4 - aprile, 
pag. 25. 

PROVAFILAP/IENTl 

consigli utili; n. 11 - novembre, pag. 60. 

QUADRO SVIZZERO 

antenna; (M) - n. 2 - febbraio, pag. 22. 

QUASAR (QUASISTELLAR) 

radiostelle: n. 7 - luglio, pag. 11. 

QUIZ 

circuiti in serie; n. 12 - dicembre, pag. 14. 
circuiti tosatori e limitatori; n. 2 - febbraio, pag. 12. 
elettrochimica; n. 10 - ottobre, pag, 14. 
frequenze incognite: n. 6 - giugno, pag, 14. 
funzioni dei diodi; n. 4 - aprile, pag. 18. 
matematica elettronica; n. 5 - maggio, pag. 14. 
raddrizzatori: n, 7 - luglio, pag. 16. 
regolazioni elettroniche: n. 1 - gennaio, pag, 19. 

RADAR MARINI 

a transistori; n. 3 - marzo, pag. 42. 
per la pesca; n, 4 - aprile, pag. 59. 

RADDRIZZATORI 

quiz; n, 7 - luglio, pag. 16. 

RADDRIZZATRICI 

sostituzione rapida, consigli utili; n. 2 - febbraio, 
pag, 45. 

RADIAZIONI 

nuovi impieghi; n. 3 - marzo, pag. 45. 

RADIOAMATORI 

mezzi odierni; n* 9 - settembre, pag. 56. 
misure di sicurezza: n. 6 - giugno, pag. 55. 

RADIOASTRONOMI DILETTANTI 

n, 7 - luglio, pag. 15, 
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RADIOASTRONOMIA 

storia: n. 7 - luglio, pag. 7. 
sviluppi: n. 6 - giugno, pag. 30. 

RADIOCOLLEGAMENTI 

tra radioamatori: n. 8 - agosto, pag. 20. 

RADIOCOMANDO 

individuale, della Sylvanìa: n. 3 - marzo, pag. 55. 
trasmettitore: (M) - n. 1 - gennaio, pag. 15. 

RADIODIFFUSIONE 

ad onde corte; n. 1 - gennaio, pag. 37. 

RADIOGONIOMETRI 

deirUniversità deirillinois (USA); n. 4 - aprile, 
pag. 20. 

RADIOSONDE 

meteorologiche: n. 4 - aprile, pag. 11. 

RADIOTELEFONO 

portatile; n. 10 - ottobre, pag. 6. 
tascabile, di nuova concezione: n. 6 - giugno, 
pag. 51. 

RADIOTELESCOPIO 

con antenna di resina; n. 4 - aprile, pag. 31. 
di Green Bank; n. 10 - ottobre, pag. 56. 

RAMATURA ELETTRICA 

n. 2 - febbraio, pag. 29. 

RASSEGNA DI NOVITÀ 

n. 6 - giugno, pag. 56; n. 8 - agosto, pag. 52; n. 9 - 
settembre, pag. 12; n. 12 - dicembre, pag. 53. 

RASSEGNA DI STRUMENTI 

n. 7 - luglio, pag. 28; n. 11 - novembre, pag. 46. 

RAZZO LUSTER 

fasi del volo; n. 10 - ottobre, pag. 59. 

REGISTRATORE AUDIOVISIVO 

videocorder; n. 3 - marzo, pag. 24. 

REGISTRATORE MAGNETICO 

uso nella correzione degli scritti degli studenti; n. 5 
- maggio, pag. 23. 

REGISTRATORE PORTATILE U 

della EMI Electronics; n. 4 - aprile, pag. 21. 

REGISTRATORE POTENZIOMETRICO 

a più vie; n. 4 - aprile, pag. 27. 

REGISTRATORE TELEVISIVO 

a nastro: n. 7 - luglio, pag. 31. 
ampex; n. 4 - aprile, pag. 22. 

REGISTRATORI 

come eliminare i difetti di cancellazione: n. 6 - 
giugno, pag. 25. 

miniaturizzati; n. 8 - agosto, pag. 49. 
riparazioni; n. 8 - agosto, pag. 61. 
sostegno inclinato; n. 6 - giugno, pag. 39. 

REGISTRAZIONE DI MISURE 

sistemi: n. 5 - maggio, pag. 63. 

REGISTRAZIONE TELEVISIVA 

su nastro; n. 4 - aprile, pag. 22; n, 7 - luglio, pag. 31. 

REGISTRAZIONI 

come effettuarle; n. 6 - giugno, pag. 47. 


REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE 

con thyristor; n. 1 - gennaio, pag. 56. 

REGOLATORI ELETTRONICI 

quiz; n. 1 - gennaio, pag. 19. 

RELÈ 

come proteggerli, consigli utili; n. 6 - giugno, pag. 50, 

RELÈ AD AZIONE RITARDATA 

n. 5 - maggio, pag. 60. 
a transistore> n. 5 - maggio, pag. 48. 
circuito: n. 8 - agosto, pag. 53. 

RELÈ AZIONATO DAL SUONO 

n. 5 - maggio, pag. 62. 

RELÈ ELETTRONICO 

circuito di agganciamento: n. 3 - marzo, pag. 33. 
supersensibile; (M] - n. 5 - maggio, pag. 55. 

RELÈ OTTICO 

senza parti mobili; n. 9 - settembre, pag. 12. 

RELÈ SUPERSENSIBILE 

elettronico; (M) - n. 5 - maggio, pag. 55. 

RICETRASMETTITORE PORTATILE 

n. 10 - ottobre, pag. 37. 

RICETRASMITTENTE 

riparazione; n. 7 - luglio, pag. 57. 

RICEVITORE MA 

a transistori; n. 5 - maggio, pag. 40. 

RICEVITORE OM 

utilizzato come oscillatore di nota, consigli utili; n. 5 
- maggio, pag. 44. 

RICEVITORI 

ad un transistore: n. 7 - luglio, pag. 38. 
portatili per imbarcazioni di salvataggio: n. 8 - 
agosto, pag. 46. 

soppressore di soffio per sintonizzatori MF; (M) - 
n. 12 - dicembre, pag. 22. 

RIGENERAZIONE DEI CINESCOPI 

strumento: (M) - n. 4 - aprile, pag. 38. 

RIPRESE TV IN CASA 

n. 11 - novembre, pag. 58. 

RIVELATORE 

a baffo di gatto; [M) - n. 1 - gennaio, pag, 36. 

RIVELATORE D’ERRORI 

n. 4 - aprile, pag. 58. 

RIVELATORE DI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO 

dei motori a reazione; n. 5 - maggio, pag. 43. 

RIVELATORE DI FUMO 

dispositivo d’allarme; (M) - n. 3 - marzo, pag. 35. 

RIVELATORE DI POSIZIONE ANGOLARE 

n. 9 - settembre, pag. 17. 

RIVELATORE ULTRASONICO 

di difetti dei materiali: n. 5 - maggio, pag. 20. 

RIVERBERAZIONE 

unità di —: (M) - n. 8 - agosto, pag. 41. 
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ROBOT 

dell’Istituto di ricerche ITT; n. 4 - aprile, pag. 21. 

SALDATORE 

come ridurre il consumo della punta, consigli utili; 
n. 5 - maggio, pag. 44. 

SATELLITE ARTIFICIALE UK3 

preparativi: n. 9 - settembre, pag. 39. 

SATELLITE DILETTANTISTICO OSCAR MI 

n, 1 - gennaio, pag. 45. 

SCARICATORE ELETTRONICO 

ad alte prestazioni: n. 5 - maggio, pag. 48. 

SCENARIO STEREO-VIDEO CON OSCILLOSCOPIO 

consigli utili; n. 4 - aprile, pag. 46: 

SCRITTE SU CAVI 

consigli utili; n. 3 - marzo, pag. 46. 

SECAR 

antenna radar; n. 5 - maggio, pag. 21. 

SEGNALATORE DI PIOGGIA 

n. 5 - maggio, pag. 61. 

SELEZIONATORE A TASTIERA 

nuovo; n. 11 - novembre, pag. 57. 

SERRATURA ELETTRONICA 

(M) - n. 7 - luglio, pag. 42. 

SERVOSISTEMA ELETTROMAGNETICO 

fotoelettrico: (M) - n. 10 - ottobre, pag. 15 

SIMULATORE 

per esercitazioni militari; n. 6 - giugno, pag. 46. 

SINCRONIZZATORI 

consigli utili; n. 11 - novembre, pag. 60. 

SINTONIA 

consigli utili; n. 9 - settembre, pag. 26. 

SIRENA ELETTRONICA 

a transistori: n. 9 - settembre, pag. 49. 

SISTEMI D'ACCENSIONE 

a transistori ed a scarica capacitiva; (M) - n. 2 - 
febbraio, pag. 37. 

SOSTEGNI PER MICROFONI 

consigli utili; n. 10 - ottobre, pag. 46. 

SOSTEGNO INCLINATO 

per registratori: n. 6 - giugno, pag. 39. 

SQUADRATORE 

a transistori: n. 7 - luglio, pag. 36. 

STABILIZZATORE DI TENSIONE 

a semiconduttori; n. 11 - novembre, pag 41. 

STAGNATURA DEI FILI 

consigli utili; n. 8 - agosto, pag. 60. 

STAMPATRICE ELETTRONICA 

per calcolatori; n. 5 - maggio, pag. 54. 


STAZIONE DI COMUNICAZIONI SPAZIALI 

del Fucino: n. 2 - febbraio, pag. 52. 

STAZIONI METEOROLOGICHE 

apparecchi elettronici; n. 4 - aprile, pag. 7. 

STAZIONI RADIO 

per proteggere gli animai!; n. 5 - maggio, pag. 53. 

STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE 

italiane: n. 7 - luglio, pag. 45. 

STEREOFONIA 

amplificatore con due compactron; (M) - n. 1 - 
gennaio, pag. 57. 

sistemi di aitoparlanti; n. 8 - agosto, pag. 34. 

STEREOSCAN 

microscopio stereo; n. 8 - agosto, pag. 24. 

STIMOLATORE ELETTRICO 

(M) - n. 8 - agosto, pag. 26. 

STIMOLATORE NEUROLOGICO 

a transistori: n. 11 - novembre, pag. 40. 

STIRAMENTO DEI COMPONENTI 

nei montaggi elettronici: n. 1 - gennaio, pag. 8. 

STROBOSCOPIO 

a 50 Hz; [M) - n. 1 - gennaio, pag. 41. 
svariati impieghi: n. 9 - settembre, pag. 60. 

STRUMENTI 

rassegna; n. 4 - aprile, pag. 26. 

STRUMENTI DI MISURA 

precisione; n. 10 - ottobre, pag. 7. 

STRUMENTI PER MISURE DI PRECISIONE 

n. 11 - novembre, pag. 46. 

STRUMENTO PER LA PROVA E LA RIGENERAZIONE 
DEI CINESCOPI 

(M) - n. 4 - apriie, pag. 38. 

STRUMENTO PORTATILE 

per misure di conduttività; n. 11 - novembre, pag. 47. 

STUB 

per TV; n. 10 - ottobre, pag. 13. 

SUPERCONDUTTORI 

nuove leghe a base di berillio; n. 11 - novembre, 
pag. 6. 

TACHIMETRO 

elettronico: n. 11 - novembre, pag. 20. 

TASTO TELEGRAFICO D'EMERGENZA 

consigli utili; n. 10 - ottobre, pag. 46. 

TELAI 

come perforarli; n. 4 - aprile, pag. 48. 
sperimentali: n. 5 - maggio, pag. 11. 

TELECAMERA 

a colori; n. 9 - settembre, pag, 44. 

a transistori: n. 5 - maggio, pag. 21. 

con il tubo plumbicon; n. 4 - aprile, pag. 45. 

della EMI Electronics; n. 6 - giugno, pag. 22. 

in scatola di montaggio: n. 11 - novembre, pag. 25. 

Mark IV (Marconi) ; n. 8 - agosto, pag. 22. 

per usi speciali; n. 10 - ottobre, pag. 62. 
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TELECOMANDO 

per lavori in fondo al mare; n. 11 - novembre, 
pag. 24. 

per registratore; n. 6 - giugno, pag. 24. 

TELECONTROLLI TV 

a circuito chiuso'; n. 6 - giugno, pag. 38. 

TELEGRAFIA SENZA FILI 

precursore; n. 12 - dicembre, pag. 44. 

TELEMETRIA 

sistemi moderni più comuni: n. 8 - agosto, pag. 7. 

TELEMETRO 

a laser; n. 3 - marzo, pag. 55. 

TELESCOPI 

vari tipi; n. 7 - luglio, pag. 13. 

TELESCOPIO 

da 16 pollici: n. 1 - gennaio, pag. 47. 

TELESINTESI 

rubrica: n. 3 - marzo, pag. 6; n. 5 - maggio, pag. 38. 

TEMPORIZZATORE SONORO 

per camera oscura; (M) - n. 5 - maggio, pag. 27. 

TERMISTORE 

EMC4; n. 8 - agosto, pag. 52. 
in miniatura: n. 9 - settembre, pag. 45. 

TERMOMETRO ELETTRICO 

circuito di principio; n. 8 - agosto, pag. 52. 

TESTINE MAGNETICHE 

di ferrite; n. 7 - luglio, pag. 44. 

TRAFFICO AEREO 

controllo automatico: n. 2 - febbraio, pag. 31. 

TRANSFILTRI 

filtri ceramici FI; n. 6 - giugno, pag. 56. 

TRANSISTORE 

MOS FET 0 ad effetto di campo; n. 6 - giugno, 
pag. 43. 

TRANSISTORI 

in circuiti ad aita fedeltà; n. 7 - luglio, pag. 23. 

TRASFORMATORE RADDRIZZATORE 

per trenino elettrico: [M) - n, 6 - giugno, pag. 15. 

TRASFORMATORI 

per filamenti; n. 4 - aprile, pag. 43. 

TRASLATORE 

conversione della luce in suono; (M) - n. 12 - 
dicembre, pag. 50. 

TRASMETTITORE 

a transistori: n. 2 - febbraio, pag. 36; n. 3 - marzo, 
pag. 34. 

da scampo, a batteria; (M) - n. 3 - marzo, pag. 16. 
dilettantistico, a vapore; (M) - n. 2 - febbraio, 
pag. 13. 

per radiocomando: (M) - n. 1 - gennaio, pag. 15. 


TRASMISSIONI TV 

didattiche, a circuito chiuso; n. 9 - settembre, pag. 3. 

TRENINO ELETTRICO 

dispositivo di comando; (M) - n. 6 - giugno, pag. 15. 

TRIODO 

da 150 kW; n. 9 - settembre, pag. 17. 

TRIODO AD ALTA POTENZA 

controlli di fabbrica; n. 10 - ottobre, pag. 23. 

TRONCO DI ADATTAMENTO 

per TV; n. 10 - ottobre, pag. 13. 

TV 

a pagamento; n. 11 - novembre, pag. 25. 
immagini su dischi fonografici: n. 8 - agosto, pag. 14. 
in clinica: n. 3 - marzo, pag. 6. 
nelia stazione ferroviaria di Eindhoven; n. 3 - marzo, 
pag. 6. 

TV A CIRCUITO CHIUSO 

nella Scuola Allievi Fiat; n. 3 - marzo, pag. 6. 
nuovo impianto; n. 11 - novembre, pag. 19. 
per il palazzo reale di Bruxelles; n. 5 - maggio, 
pag. 38. 

trasmissioni didattiche; n. 9 - settembre, pag. 3. 

TV A COLORI 

in Russia: n. 3 - marzo, pag. 6. 
ultime novità; n. 12 - dicembre, pag. 48. 

UJTO 

oscillatore con transistore unìgiunzione; n. 3 - mar¬ 
zo, pag. 31. 

UNITÀ A RESISTENZA ACUSTICA 

(M) - n. 8 - agosto, pag. 56. 

UNITÀ DI RIVERBERAZIONE 

per casa e auto; [M) - n. 8 - agosto, pag. 41. 

UNITÀ LOGICA 

del calcolatore Myriad; n. 2 - febbraio, pag. 21. 

UTENSILE RICAVATO DA BOBINE PER PELLICOLE 

consigli utili; n. 5 - maggio, pag. 44. 

VIBRAZIONI DEI GIRADISCHI 

consigli utili; n. 6 - giugno, pag. 50. 

VIDEOCORDER 

apparecchio di registrazione audiovisiva: n. 3 - mar¬ 
zo, pag. 24, 

VIDEOREGISTRATORE 

possibilità aperte: n. 2 - febbraio, pag. 46. 

VISIONE A DISTANZA 

di documenti; n. 1 - gennaio, pag. 23. 

VOLTMETRI ELETTRONICI 

taratura, consigli utili; n. 6 - giugno, pag. 50. 

VOLTMETRO 

per impieghi molteplici: n. 7 - luglio, pag, 28. 

ZEALANDIC 

nave dotata dei più progrediti controlli elettronici: 
n. 2 - febbraio, pag. 20. 
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E IL SA.PERE: SCUOLA. RADIO ELETTRA 
E* VALERE NELLA VITA 



UNA S£Mpt,tCE CARTQLtNA nulta di più tacile! Non esitare! UN OPUSCOLO A COLORI non avrai bisoono di attra inforpie- 
Invia oggi stesso una semplice cartotine ppn il tuo nome, co- xioni Saprei cfie oggi STUDiAfìe PER CORRISPONDENZA con 
gnome ed indirizzo alla Scuola Radio Elettra Riceverai imme- la Scuola Radio Elettra è tacile Ti diremo tutto ciò che devi 
dialamenle II merBVtglloso opùscolo greluiroe colori. Neuun im- fare par divenire in breve lem do e con modesta bd«m un tee- 
pegno 0* parte tua : non riechl nulle ed hai rutto da guadagnare nlco spoeta lizzato in: 

IIIM^mEQ-BETnBH-1IUIBBTM-l^ COUHM 

BHIWEOKII 

uapirai guanto sia facile migliorare la tua vita 


Non attendere. 

Il tuo meraviglioso futuro 
può cominciare oggi stesso. 
Fnchiedi subito 
l’opuscolo gratuito alla 



Scuola Radio Elettra 

Torino via stellone 5/33 




-^ 

aMnUffiHIAW IMBUCARE 

SWIEM GRAIS II VOSTin OPIISGOIil 

(CONTRASSEGNARE COSÌ GLI OPUSCOLI DESIDERATI) 

□ RADIO jTEREO-aETTUNin-IUIISISTM A COLORI 

□ ElETTROTECNiGA 

mm. 

COGNOME E NOME _ 

VIA _ 

CITTÀ _ -■ .. _ . PROVINCIA _ ___ 
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SENZA MUOVERTI DA CASA: con la Scuola Radio Elettra po- 
trai studiàre comodarriente a casa lua Le lezioni e i materiali ti 
arriveranno alle scadenze che tu vorrai. Via via costruirai nelle 
tue ore libere un laboratorio di livello professionale - perchè 
tutti I matenah che riceverai rester a nno tuoi Sarà un diverti¬ 
mento appassionante ed istruttivo. 



UNA CARRIERA SICURA : la più moderna ed appassionanteI 
Oggi infatti la professione del tecnico è la più ammirata e la 
meglio retribuita: gli amici ti invidieranno ed i tuoi genitori sa¬ 
ranno orgogliosi di te. Ma solo una profonda specializzazione 
può farti ottenere questo splendido risultato. 


Non attendere. 

Il tuo meraviglioso futuro 
può cominciare oggi stesso. 
Richiedi subito 
l’opuscolo gratuito alla 



Scuola Radio Elettra 

Torino via stellone 5/33 


^- 

COMPILAilE RITAGUARE IMniCAIIE 
SPEDIRE SflIZA BUSTA 
E SENZA ERANCUBOUR 



Scuola Radio Elettra » 

Torino AD-Via Stellone 5/33 


FRANCATURA A CARICO: 
DEL DESTINATARIO DA 
ADDEBITARSI SUL CONTO 
CREDITO N, 126 PRESSO 
L UFFICtO P.T. DI TORINO 
A.D. - AUT. DIR. PROV 
P.T DI TORINO N 23616 
1048 DEL 23-3-1955 




Vbb 
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L’affascinante e favoloso 
mondo 

dell’elettronica 
e dell’elettrotecnica 
non ha segreti 
per chi 

legge RADIORAMA. 


Abbonatevi a RAD 
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IN c 0 u Al 0 R AZ I 0 N E CON POPULAR ELECTRONICS 
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le 
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SOMMARIO 


■ Telesintesi 

■ Un rivoluzionario metodo per saldare 

■ Il mistero dell’universo ancora insoluto 

■ Quiz sulla storia dell'elettronica 

■ Costruite il provavalvole 

■ Novità in elettronica 

■ Akihabara 

■ Dispositivo per giochi elettronici 

■ Attenti alle scosse! 

■ Prodotti nuovi 

■ Sistema d’allarme per piscine 

■ Una centrale elettrica mobile 

* Argomenti sui transistori 

■ Hydronìc riceve i segnali » trasmessi » dai pesci 

■ Gli altoparlanti ausiliari 

■ Misurazione elettronica del tempo 

■ Un modulometro MA-MF assai versatile 

■ Controllo del traffico aereo 

■ Consìgli utili 

■ Flash dai molteplici impieghi 

■ La TV a circuito chiuso nell’autodromo di Monza 

■ L'elettronica e la medicina 

■ Circuito commutante bipolare/tripolare 

■ Buone occasioni! 

■ Il provavalvole è uno strumento assai utile per il radio- 
riparatore, in quanto gli permette di stabilire ìmme- 
diatamente le condizioni dì efficienza dei tubi negli ap¬ 
parecchi da riparare. Il provavalvole che descriveremo, 
facile da costruire e di costo modesto, è in grado di 
controllare l’emissione di tutti i tubi elettronici attual¬ 
mente in commercio, compresi i modernissimi decaL 

■ Quando si ha a che fare con apparecchiature elettroni¬ 
che, o comunque si lavora nel settore dell'elettricità, 
le precauzioni non sono mai troppe; essere prudenti 
non costituisce mai una perdita di tempo, se sì 
considerano i pericoli che si evitano. È molto utile, 
quindi, esaminare l'argomento sotto molteplici aspetti 
per rispondere esaurientemente a tutti i quesiti che 
possono porsi in proposito. 

■ Vi descrìveremo un interessante dispositivo che può 
essere azionato da una luce, da un leggero tocco, da 
un suono o da una goccia d'acqua. L'unità sì presta ad 
innumerevoli applicazioni: per esempio, può servire 
come elemento sensibile esterno per segnalare se pio¬ 
ve, come allarme antifurto, come flash telecomandato 
o per speciali inquadrature con otturatore aperto. 






